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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥίΤ ΑΡΙΘ. 417 (Α'ΜΟ) αρν&. 14 (20) της 7.9.1984 «υιούέιηαη τροποποιήη 

σεων στο παράρτημα του πρωτοκόλλου 1978 τοο σχετικού μο 
τη διεθνή σύμβαση ΜΑΚΡΟΙι 73/78». 

3. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείαις 
αριύ. 475/311.7.1986, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερι- 
χών χαχ· Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίσαμε: 

Άρψρο Πρώτο. 

ΑίποδΟχή τροποποιήσεΐωνι. 

Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις των δοατάξιεων του 
παραρτήματος του πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού μΐε τη 
όιεύνή σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από 
πλοία» του 1973 (ΜΑΒΡΟΕ 73/78) που υιο*& ι ετή$η|»αν 
με την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος του Διεψνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(1ΜΟ) αρίίδ. 14(20) της 7.9.1984, το κείμενο^ των αχοί)ων 
στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει 
ως εξής; 1 


Αποδοχή τροποποιήσεων διατάξεων του παραρτήματος του 
Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη διεώνή σύμβαση 
1973 «πρόληψη τη,ς ρύπανσης της ύάλασσας από πλοία» 
(ΜΑΙΙΡΟΕ 73/78) και κωδικοποίηση τωνι κείμενων 
αυτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρψρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο 1 παράγρ. 1, έβδομο 
παράγρ. 1 (β) και (γί), ενδέκατο και δωδέκατο του Ν. 
1269/82 (ΦΕΚ 89 Α'/82), με ταν οποίο κυρώθηκε η δ'ε- 
όνής σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της ύάλασσας από 
πλοία» του 1973 και το Πρωτο,κολ^ο του 1978 που αναφέ~ 
ρεται σ’ αυτή τη σύμβαση (ΜΑ,ΒΡΟΕ 73/88). 

2. Την απόφοοση της 1 Επιτροπής Προστασίας θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΗΕΚΙίΤΓΚΜ ΜΕΡ0 14 (20) 
βάορ46<3 οη 7 δθρΐβηώβΓ 1984 

ΑΟΟΡΤΙΟΝ ΟΡ ΑΜΕΝ0ΜΕΝΤ3 ΤΟ-ΤΗΕ ΑΝΝΕΧ ΟΡ-ΤΗΕ ΡΒΟΤΟΟΟΕ'ΟΡ 1978 δΕΙΛΤΙΝΟ ΊΊ 
ΤΗΕ^ΙΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΕΟΝΙΓΕΝΤΙΟΝ ΓΟΕ ΤΗΕ ΡΚΕΥΕΝΤΙΟΝ ΟΡ Ρ0Ε10ΤΙ0Ν 
ΡΚΟΜ 5ΗΙΡ3.1973 

ΤΗΕ. ΗΑΚΙΝΕ ΕΝνίΚΟΝΜΕΗΤ ΡΚΟΤΕΟΤΙΟΝ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ 

ΝΟΤΙΝΟ 6Ηε £ιιηε6Ιοη8»Η1οΙι ΑΓ61ε1ε 16 ο£ 61>ε Ιη6εΓη261οη2ΐ Οοηνθηϋοη 
£ογ 61ιε ΡΓενεη61οη ο£ Ρο11υ61οη £γοιπ βΗΙρο, 1973 (1ΐ6Γ6ΐη3£66Γ γθ£θγ — 

ΓβΗ 6ο 08 6ϊιε "1973 ςοηνεη61οη") 3ηά Γ63θ1υ61οη Α.297 (VIII) οοη£βΓ 
οη 61ιε ΜαΓίηβ Εην1Γοηπιθη6 Ριοϊβοΐΐοη ΟοηκιΙεΕεβ £ ΟΓ 6Ηε οοηεΙΟβΓη- 
£1οη εηιΐ βάορ61οη ο£ εηεηάπιβηΒΒ Ιο 66ε 1973 Οοηνεηρίοη, 

ΝΟΤΙΝΟ ΡυΚΤΗΕΚ 3Γ61ε1ε VI ο£ 6Ηε Ρτοίοοοί ο£ 1978 Γεΐ86 ίηα 6ο 61ιε :' 
Ιη6επιεΐ1οη3ΐ'0οηνβη£1οη £ογ 66ο Ρτενοηοΐοη ο£'ΡοΙΙηϊΙοη £γογπ βΐιΐρβ, 
1973 (ΙιεΓεΙτιεΙΙεΓ ΓείθΓΓβΰ 6ο 33 61ιε Ί978 Ργο6οοο1") , 

ΗΑνίΝΟ ΟΟΝΗΙΟΕΚΕΟ 36 163 6νβη61066 βοββΙοπ βηεη3πΐθη6Β 6ο 6Ηε 1978 
ΡΓ060001 ρΓοροΒεά 3ηβ οΐΓουΐ36β<3 1η βοοοπίβηοε «166 3 γ61ο1ο 16 (2) 

<β) ο£ 6116 1973 0οπνεη61οη, 

1. ’Α00ΡΤ8 1η βοοοΓίβηοε ν16Η 3Γ61ο1β 16(21(0) ο£· 6Ηε 1973 0οηνεη61οη 
Βπεηβιιβη6β 6ο 6Ηε Αηηεχ ο£ 6116 1978 Ργο6οοο 1, 6Κε 6εχ6 ο£ νΐιΐοΐι ηγο 
8β6 οο6 1η 61ιε Αηηεχ, 6ο 61ιε ργθβθο 6 Γε8θΐΑΐ61οη; , 

2. ΡΕΤΕΚΜΙΝΕΒ 1η βοεΟΓΟβηεε »16Η βηίοίε 16(2) (£) (111) ο£ 6Ηε 
1973 0οηνεη61οη 61ιβ6 61ιβ ββεηΟηεηΐΒ βΐιβίΐ 6ε άεεπεά 6ο Ιιενε Οεεη 
3θοβρ6βά οη 7 σαΐρ 1985 ηηίεββ ργΙογ 6ο 6Η1β 3β6ε οη 6Η1 γ<3 ογ πογε ' 
ο£ 61ΐ6 ΡβτΜββ ΟΓ 6116 Ρ3Γ1168 · 61ιε οοπΛΙηεΟ ΓαεΓθ6βη6 £1εε68 ο£ χΑΙοΙι 
; « 0 β 8616 ιι 6 β £ 1 Ε 6 ρ ρεΓ οεη£ ογ γπογθ _ο£ 61ιε 9 γο88 6 όηη 396 ο£ 61ιε 
»οίΐΰ 8 ηβΓΟΙιηηΕ £1εε6 ,^Ιιενε οοοπιαηΙοβΕεΟ 6ο 61ιε '0Γ93η1ζ36"1οη 61ΐ8ΐΓ 
ο^^θοϋοηβ 4ο 41ιβ »Πθη<3ιηβη48; 

3. ΙΝνίΤΕδ εΗβ Ρβτείββ εο ηοεβ εΗβε ίη βοοοτάβηοβ νίεΗ βΓΕίοΙβ 
16(2)( 8 )(ϋ) ο£ εΗβ 1973 Οοηνβηείοη εΗβ βπιβηώιιβηεβ βΗβΙΙ βηεβτ ίηεο £οτοβ 
οη 7 3βηυβτγ 1986 υροη εΗβίτ βοοβρεβηοβ ίη αοοοΓάβποβ νίεΗ ρβΓβ 8 ΓβρΗ 2 
βΗανβ; 

. 4. ΚΕ(3υΕ3Τ3 εΗβ 5βθΓβεβΓγ-<3βηβΓβ1 ίη οοη£οπηίεγ νίεΗ βτείοΐβ 16(2) (β) 
ο£ εΗβ 1973 Οοηνβηείοη εο ετβηβπιίε εο βΐΐ Ρβτείββ εο εΗβ 1978 Ρτοεοοοί 
εβΓεί£ίθ<1 οορίββ ο£ εΗβ ρΓβββηε ΓββοΙυΕίοη βη8 ΕΗβ εβχε ο£ εΗ^ βτηβπάιηβηεβ 
οοηεβίηβ<1 ίη εΗβ Αηηβχ; 

5. ΡυΚΤΗΕΚ ΚΕρίΓΕΒΤδ εΗβ 8β0ΓβΕβΓγ-ΟβηβΓβΙ εο εΓηηβπΐε εο εΗβ ΜβτηΗβτβ οί 
. εΗβ 0Γ£3ηίζβείοη νΗίοΗ βτβ ηοε Ρβτείββ εο εΗβ 1978 Ρτοεοοοί οορΐββ ο£ εΗβ 
Γβ9θ1ιιείοη βπ8 ίεβ Αηηβχ. 

Αηβηάιηβηεβ εο εΗβ Αηηβχ ο£ εΗβ Ρτοεοοοί ο£ 

1978 Κβίβείη» εο εΗβ ΙπεβΓοβείοηβΙ Οοηνβπείοη 
£ογ εΗβ ΡΓβνβηείοη ο£ Ροΐΐηείοη £γοπι 5Ηιρβ, 1973 

ΑΚΝΕΧ I 

ΕΕ0υΐ>ΑΤΙ0Ν5 ΡΟΛ ΤΗΕ ΡΚΕνΕΗΤΙΟΝ ΟΡ ΡΟΗΛΓΓΙΟΝ ΒΥ 014 
ΚβχηΐΗείοη 1 
Ρβίίηίείοηβ 

ΤΗ6 βχίβείηκ εβχεη ο£ ρβΓβκΓβρΗβ (26) αηά (27) βτβ ΓορίΒΟβά Ηγ εΗβ ίοΐΐονίη^: 

*'(26) ΝοενίεΗβεαη8ίη£ εΗβ ρΓονίβίοηβ οΐ ρ&ΓββεΌρΗ (6) ο£ εΗίβ Κβ£υ1βείοη, £ογ 
εΗβ ροΓροβββ ο£ Κβ£ΐιΙαείοηβ 13, 13Β, 13Ε αηά 18(4) ο£ εΗίθ Αηηβχ, "ηβν οίΐ 
εβηλβϊ" πιεαηα βη οίΐ εβηΐίβτ: 

(β) £ογ μΗϊοΗ εΗβ Ηηί1(1ίη£ οοηετβοε ίβ ρ1βεβ8 ηίεβε 1 3αηβ 1979; ογ 

(Η) ίη εΗβ βΗββηεβ ο£ β Ηυί18ίη£ οοηετβοε, εΗβ ^ββΐ ο£ νΗίοΗ ίβ 1βί8 ογ 
νΗίεΗ ίβ βε & βίηίΐθΓ βεβ£β ο£ βοηβετυοείοη β£εβτ I 3βηυβΓγ 1980; ογ 

(ο) εΗβ «ΙβΙίνβΓ/ ο£ νΗίοΗ ίβ β£εβτ 1 3ηηβ 1982; ογ 

(8) νΗίοΗ Ηββ αηάβΓβοηβ β π1β^ο^ βοηνβΓβίοη; 

(ί) £ογ νΗίοΗ εΗβ οοηετβοε ίβ ρΙβοβ8 β£εβΓ 1 3υηβ 1979; ογ 

(ίί) ίη εΗβ βΗββηοβ ο£ β οοπεταοε, εΗβ οοηβετυοείοη νοτ^ ο£ νΗίοΗ 
ίβ Ηβ£υη βίεβΓ 1 3βηυβΓγ 1980; ογ 

(ίίί) νΗίοΗ ίβ οοιηρ1βεβ8 βίεβτ I ,Ιιιηβ 1982; 

βχοβρε εΗβε, £ογ οίΐ εβη1(βΓβ ο£ 70,000 εοηβ 8ββ8νβί£Ηε βη8 βΗονβ, εΗβ 
8β£ίηίείοη ίη ρβΓβ£ΓβρΗ (6) ο£ εΗίβ Κβ£ΐι1βείοη βΗβΠ βρρίγ £ογ εΗβ ρυοροβββ ο£ 
Ρβ£υ1βείοη 13(1) ο£ εΗίβ Αηηβχ. 

(27) ΝοενίεΗβεβη^ίηβ εΗβ ρτονίβίοηβ ο£ ρβΓβ£ΓβρΗ (7) ο£ εΗίβ Κβ£υ1βείοη, £ογ 
εΗβ ριίΓροβββ ο£ Ηβ 8 υ1βείοπβ 13, 13Α, 13Β, 130, 13ϋ, 18(5) βη<1 18(6)(ο) ο£ εΗίβ 
Αηηβχ, "βχίβείηβ οίΐ εβηΙςβΓ Μ ηβαηβ βη οίΐ εβηΙιβΓ νΗίοΗ 1· ηοε β ηβν οίΐ εβηΙιβΓ 
ββ 8β£ΐαβ8 ίη ρβΓβ 8 ΓβρΗ (26) ο£ εΗίβ Κββοίβείοη," 


Κβ«υ1βείοη 9 

Οορετοί οί ΡίβοΗβΓΒ· ο£ 011 

ΤΗβ βχίβείη 8 εβχε ο£ βαΗ-ρβΓβΒΓβρΗ (1)(β)(νϊ) ίβ Γβρ1βθβ<1 Ηγ εΗβ £ο!1ονίηκ ; 

"(νϊ) ΤΗβ εβηΗβτ Ηαβ ίη ορβΓβείοη βη οίΐ 8ίβοΗβ 8 β οοηίεοΓίης βη8 οαηετοί 
βγβεβπ βη<1 β βίορ εβηΗ βΓΓβη 8 βηβηε ββ ΓβςυίΓβά Ηγ Ρβ 8 υΙβείοη 15 ο£ 
εΗίβ Αηηβχ." 

ΤΗβ βχχβείηκ εβχε ο£ βυΗ-ρβΓβΒΓβρΗβ (1)(Η)(ν) ίβ Γβρίβοβά Ηγ εΗβ £ο11ονίη 8 : 

"(ν) ΤΗβ βΗίρ Ηββ ίη ορβΓβείοη βη οίΐ 8ίβοΗβΓ 8 β ηοηϊεοΓίη 8 βηιΐ οοηετοί βγβεβιη, 
οίΐγ-νβεβτ ββρβΓβείη 8 βςυίρηβηε, οίΐ £ί!εβΓίη 8 βηυίριηβηε ογ οεΗβΓ 
ίηβεαίίβείοη ββ Γβςυίτβιΐ Ηγ Κββυίβείοη 16 ο£ εΗίβ ΑηηΕΧ.'* 

ΤΗβ οχϊβείηκ εβχε ο£ ρβΓβ£ΓβρΗ (4) ίβ Γβρίβοβ»! Ηγ εΗβ £ο11ονίη 8 : 

"(4) ΤΗβ ρτονίβίοηβ ο£ ρβτβ£ΓβρΗ (I) οί εΗίβ Κβ 8 ιι1βείοη «ΗβΙΙ ηοε βρρίγ εο * 
εΗβ (ϋβοΗατ&β ο£ οΐββη ογ ββ 8 Γβ 8 βεβ<1 ΗβΙΙββΕ ογ ηηρτοοββββύ οίΐγ ιηίχευΓββ 
νΗίοΗ νίεΗοιιε όίΐυείοη Ηβνβ βη οίΐ οοηεβηε ηοε βχοββ(1ίη 8 15 ρβτεβ ρβτ ηίΐΐίοη 
βηύ νΗίοΗ 8ο ηοε θΓΐ 8 ίηβεβ ίτοτη οβτ 8 ο ραορ γοοπι Ηί1 8 ββ βη8 βτβ ηοε ηίχβ8 νίεΗ 
οίΐ οβτ 8 ο Γββίάαββ. ΤΗβ ρτονίβίοηβ οί βυΗ-ρβΓβ 8 Γ8ρΗ (1)(Η) ο£ εΗίβ Κβ 8 υ1βεΐοη 
βΗβΙΙ ηοε βρρίγ εο εΗβ άίβοΗβΓ£6 ο£ εΗβ ρΓοοββββϋ οίΐγ αίχευτβ, ρτονί<1βι1 εΗβε 
βΐΐ ο£ εΗβ £ο11ονίη 8 οοηάίείοηβ βτβ ββείβίίβάι 

(β) εΗβ οίΐγ ωίχεηΓβ «Ιοββ ηοε 0 Γί 8 ίηβεβ £γοο 0 βΓ 8 0 ραορ γοοπι Ηΐ1 8 ββ; 

(Η) εΗβ οίΐγ ηίχευΓβ ίβ ηοε ηίχβά νίεΗ οϊΐ οβΓβο Γββίιΐοββ; 

(ο) εΗβ οίΐ οοηεβηε ο£ εΗβ β££1ιιβηε νίεΗουε 8ί1υείοη άοββ ηοε βχοββά 
15 ρβτεβ ρετ ηίΐΐίοη; βηά 

(ά) εΗβ βΗίρ Ηββ ίη ορβΓβείοη οίΐ £ί1εβΓίη 8 βηαίρπιβηε οοιηρΙγϊηΒ νίεΗ 
Κβ 8 α1βείοη 16(7) ο£ εΗίβ Αηηβχ." 

Κβρηίβείοη 10 

ΗβεΗοάβ £ογ εΗβ ΡΓβνβηείοη θ£ Οίΐ Ροΐΐηείοη £γοπι 
3Ηίρβ νΗΪΪβ Ορβτβείηκ ίη 5ρβοίβί Ατβββ 

ΤΗβ βχίβείη 8 εβχεβ ο£ ρβΓβ 8 ΓβρΗβ (2), (3) βη8 (4) βτβ Γβρίβοβά Ηγ εΗβ 
£ο11ονίη£: 

"(2) 5υΗ3βοε εο εΗβ ρτονίβίοηβ ο£ Κβ 8 »ι1βείοη 11 ο£ εΗίβ Αηηβχ; 

(β) βηγ 8 ίβοΗβΓ 8 β ίηΕο εΗβ βββ ο£ οίΐ ογ οίΐγ ηίχευΓβ ίτοη βηγ οίΐ 

εβηίεβτ βη«1 βηγ βΗίρ ο£ 400 εοηβ 8 Γθββ εοηηβ 8 β βη8 βΗονβ οεΗβτ εΗβο 
·' βη οίΐ εβηΙιβΓ βΗβΙΙ Ηβ ρΓθΗίΗίεβ8 νΗίΙβ ίη β βρβοίβΐ ατββ; 

(Η) βηγ άίβοΗβτ&β ίηεο εΗβ βββ ο£ οίΐ ογ οϊΐγ ηίχευτβ £τοα β βΗίρ ο£ 

Ιβββ εΗβη 400 εοηβ 8 Γθββ εοηηβςβ, οεΗβΓ εΗβη βη οίΐ εβηΙιβΓ, βΗβΙΙ Ηβ 
ρΓοΗίΗίεβά νΗίΙβ ίη β βρβοίβΐ βτββ, βχοβρε νΗβη εΗβ οίΐ οοηεβηε ο£ 
εΗβ β££1υβηε νίεΗουε 8ί1υείοη 8οββ ηοε βχοββά 15 ρβ^εβ ρβτ ηίΐΐίοη 
ογ βίεβτηαείνβΐγ νΗβη βΐΐ ο£ εΗβ £ο11ονίη 8 οοη8ϊεϊοηβ βτβ ββείβ£ίβ(1; 

(ί) εΗβ βΗίρ ίβ ρΓ 00 ββ 8 ίη 8 βη τουεβ; 

(ίί) εΗβ οίΐ οοηεβηε ο£ εΗβ β££1αβηε ίβ Ιβββ εΗβη 100 ρβτεβ 
ρβτ ηίΐΐίοη; βηί 

(ίίί) εΗβ (ΙίβοΗβΓβε ίβ πβ8β ββ £βτ ββ ρτβοείοβΗΙβ £γοπι εΗβ 1βη<1, 

Ηυε ίη ηο οβββ Ιβββ εΗβη 12 ηβυείοβΐ ιηίΐεβ Ε γογπ εΗβ ηββτββε 
1βη<1. 

(3) (.) · ΤΙιο ρΓονί.ϊοηο ο£ ραΓ·8Γ»ρ6 (2) ο£ £6ί. Κ«8υ1»6ίοη »6«11 ηο6 βρρίρ 

εο εΗβ <1ίβοΗβΓ 8 β ο£ οΐββη ογ ββ 8 ϊ·β8 βεβ<1 Ηβΐΐββε. 

(Η) ΤΗβ ρτονίβίοηβ ο£ βυΗ-ρβτβ 8 ΓβρΗ (2)(β) ο£ εΗίβ Κβ 8 υ1βείοη βΗβΙΙ ηοε 
βρρίγ εο εΗβ 8ίβοΗβΓ 8 β ο£ ρτοοββββύ Η11 8 β νβεβτ £γοπι σβοΗίηβτγ 
βρβοββ, ρτονί8β«1 εΗβε βΐΐ ο£ εΗβ £ο11ονίη 8 οοηβίείοηβ βτβ ββείβ£ίβ<1: 

(ί) εΗβ Ηί1 8 β νβεβΓ <3οββ ηοε οτί 8 ίηβεβ £τοη οβτ 8 ο ρυβρ τοοη Ηί1 8 ββ; 

(ίί) εΗβ Ηί1 8 β νβεβΓ ίβ ηοε ιηίχβί νίεΗ οίΐ οβΓ 8 ο Γββί8αββ; 

(ίίί) εΗβ βΗίρ Ιβ ρΓΟΟββάίηβ βη τοαεβ; 

(ϊν) εΗβ οίΐ οοηεβηε ο£ εΗβ β££1υβηε νίεΗουε (Ιίΐυείοη (Ιοββ ηοε βχοββά 
15 ρβτεβ ρβτ ηίΐΐϊοη; 

(ν) εΗβ βΗίρ Ηββ ίη ορβΓβείοη οίΐ £ί1εβτίη 8 βςαίρπιβηε οοπιρΙγίη 8 
νίεΗ Κβ 8 υ1αείοη 16(7) ο£ εΗίβ Αηηβχ; βη<1 
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(νί) ΕΗβ £χΐΕβΓίη£ βχβΕβπι ίβ βςυίρρβά νΐίΐι β βΕορρίη£ άβνίεβ νΗίεΗ 
νχΐΐ βηβυτβ ΕΗβΕ εΗβ άίβεΗβΓββ ίβ βυΕοηβΕίεβΙΙχ βΕορρβά νΗβη 
εΗβ οϊΐ εοηΕβπΕ ο£ ΕΗβ β££1αβηΕ βχεββάβ 15 ρβτΕβ ρβτ πίΐΐίοη. 

(4) (β) Νο άίβεΗβΓ£β ίηεο ΕΗβ βββ βΗβΙΙ εοηΕβίη εΗβηίεβΙβ ογ οΕΗβτ 

ουΗβΕβηεββ ίη ςυβηΕχΕχββ ογ εοηεβηΕΓβΕ ΐοηβ νΗίεΗ ηγθ 
Ηβζβτάουβ Εο ΕΗβ ηβΓίηβ εηνίΓοηηβηΕ ογ εΗβηίεβΙβ ογ οΕΗβγ 
βυΗβΕβηεββ ίηΕΓοάυεβά £ογ ΕΗβ ρυτροββ ο£ εχΓουπινβηείηΒ ΕΗβ 
εοηάίείοηβ θ£ άίβεΗβΓββ βρβεί£ίβά ίη ΕΗίβ ΚββυΙβΕίοη. 

(1>) ΤΗβ οίΐ Γββίάυββ νΗίεΗ εβηηοΕ Ηβ άίβεΗβεββά ίηΕο εΗβ βββ ίη 
εοηρίίβηεβ νίεΗ ρβΓβ£Γβρ(ι (2) ογ (3) οί εΗίβ Κβ£υΙβΕίοη βΗβΙΙ 
Ηβ ΓβΕβίηβά οη Ηοβτά ογ άίβεΗβΓββά Εο ΓβεβρΕίοη ίβεχΙΪΕίεβ." 

ΚββυΙβΕίοη 13 

δββΓβββΕβά ΒβΙΙββΕ ΤβηΗβ, Ρβάίεβεβά ΟΙββιΓ ΒβΙΙββΕ ΤβηΚβ 
βηά Οηιάβ 5Π «ββΠΙΡΒ 

ΤΗβ βχίβΕίηκ ΕβχΕ ο£ ρβΓββΓβρΗ (3) ίβ Γβρίβεβά Ηχ εΗβ ίοΐΐονίηκ: 

"(3) Ιη πο εαββ βΗβΙΙ ΗβΙΙββΕ νβ,Εβτ Ηβ οΗΓΓίβά ίη εβΓ£θ ΕβηΚβ, βχεβρΕ; 

(β) οη ΕΗοββ Γ3Γ6 νοχββββ νΗβη νββΕΗβτ εοηάίείοηβ βΓβ βο ββνβτβ ΕΗβΕ, 
ίη εΗβ ορίηίοη ο£ ΕΗβ ιηββΕβΓ, ίε ίβ πβεββββΓχ Εο ο&ττγ βάάίείοηβΐ 
ΗβΙΙαβΕ νβΕβΓ ίη εβΓβο ΕβηΚβ £ογ ΕΗβ ββ£βΕχ ο£ εΗβ βΗίρ; 

(1>) ίη βχεβρείοηβΐ εββββ νΗβτβ ΕΗβ ρβΠίευΙβΓ εΗβΓβεεβτ οΕ εΗβ 

ορβΓβΕίοη ο£ βη οίΐ ΕβηΙιβΓ Γβηάβτβ ίε ηβεβθββτχ εο εβετχ ΗβΙΙββΕ 
ναΕβτ ίη βχεβββ ο£ ΕΗβ ςυβηΕίΕχ Γβςυίτβά υηάβτ ρβΓββΓβρΗ (2) 
ο£ ΕΗίβ Ρβ£υ1βείοη, ρΓονίάβά ΕΗβΕ βυεΗ ορβΓβΕίοη ο£ ΕΗβ οίΐ 
ΕβηΙιβΓ £β11β υηάβτ ΕΗβ εαΕββΟΓχ ο£ βχεβρΕχοηβΙ εββββ βα 
ββΕβΗΙίβΗβά Ηχ ΕΗβ θΓ£βηίζβείοη. 

3υεΗ βάάίείοηβΐ ΗβΙΙββΕ νβΕβτ βΗβΙΙ Ηβ ρτοεβδβεά βηά άίβεΗβΓββά ίη 
εοηρίίβηεβ νίεΗ ΚββυΙβΕίοη 9 ο£ ΕΗίβ Αηηεχ βπ<1 ίη βεοοΓ<1βηοε μϊεΗ ΕΗβ 
ΓβςυίΓβιηβηεβ ο£ ΚβΒΐιΙβεΐοη 15 ο£ Είιίβ Αηηεχ βη<1 βη βηεΓχ βΐίβΐΐ 1)β πιβιΐβ ίη 
εΚβ ΟίΙ ΚβεοΓ<1 ΒοοΙε Γβ£βΓΓε<! εο ίη Κββοίβείοη 20 ο£ εΚίβ Αηηεχ." 

Βε^αίβείοη 13Α 

Ηεςοίτεπιεπεβ £ογ ΟίΙ Τβη^βΓβ νίεΐι Ρεάίοβεεά 
είεβη ΒβΙΙβιΕ ΤορΙεβ 

ΡβΓβ£Γβρ?ι (<ί)<ί>) ίβ (ίβ1εεβ<1 βηά ρβΓβ£ΓβρΗ (Α)(β) ί^ Γβηατη^βΓεά ββ (4). 

Κεκυίβείοη 13Β 

Κε<ιηΐΓβιηβηεβ £ογ ΟΓυάε 011 ΗββΜηκ 

Τβε £ο11ο»ίπ£ νοτάβ βτα β<1<}εά εο εβε εηά ο£ ρβτβ^Γ^ρΗ (3); 

"βη<! ββ πβγ 5θ £ιΐΓείιβΓ βπβηιΐβίΐ." 

ΡβΓβ£Γ«ρΗ (5)(ί?) ίβ (ΙεΙεΕβιΙ βη<1 ρβΓβ^Γβρΐι (5)(β) ίβ ΓβηυπιββΓεά ββ (5). 

Κβ£ΐι1βείοη 130 

Βχίβείηκ ΤβηίΕεΓβ Εη£β«ε^ ίο δρεείίίο ΤΓβάεβ 

τΐΊβ ίΪΓβε ρΗΓββε ο£ ρβΓβ&ΓβρΠ (1) ίβ βηεη<1ε<ί εο τεβά ββ ίοΐΐονβ: 

"(1) 5υΙ):εεε εο είιβ ρΓονίβίοηβ ο£ ρβΓβ£ΓβρΗ (2) ο£ εΗίβ Ηββυίβείοη, 

Κββυίβείοη 13(7) εο (10) ο£ εΗίβ Αηηεχ βΗβΙΙ ηοε βρρίχ εο βη εχίβείη£ οίΐ 

ΕβηΙίβΓ 'βοΐεΐγ βηββββά ίη βρεοί£1ο ΕΓβίΙββ Ηεενββη: " 

ΤΗε εχίβείη£ εεχε οί ρβτεκΓβρΗ (2)(β) ίβ τερίβοεά Ηγ εΗε £ο!1ονίηκ.· 

"(β) βυΗ^βεε εο εΗε βχοερείοηβ ρΓονί()βι1 £ογ ίη Κββιιίβείοη II ο£ εΗίβ 
Αηηεχ, αΐΐ Ηβΐΐββε νβεβτ, ίηεΐιηΐίηβ οΐββη Ηβΐΐαβε ναεετ, βη<1 εβηΗ 
νββΗίη£ Γββίύυββ βτε Γβεβίηβ<1 οη ΗοβΓ(1 βη<1 ετβηβίεΓΓβΕί εο εΗε 
τεοβρείοη £βεί1ίείεβ βη<1 εΗβ βρρΓορΓίβεε επετγ ίη ΕΗε ΟίΙ ΚεεοΓά 
Βοο]< ΓθίβΓΓβά εο ίη Κβ£υ1βείοη 20 ο£ εΗίβ Αηηεχ ίβ εηι1θΓ8β(1 Ηχ εΗβ 
οοπρεεβηε Ρογε Ξεβεβ ΛαεΠοΓΐεχ;" 

ΡβΓβ£ΓβρΗ (3) ίβ (ΙεΙβΕειΙ. 

Κ&ΒυΙοείοο 14 

ΤΗε είείε ο£ εΗε Κεκοίβείοη ίβ τερίβοε»! Ηχ εΗε ίοΐΐονίηκ: 

"ΒβΒΓβΒβείοη ο£ ΟίΙ βηά ΗβΕβΓ ΒβΙΙββΕ βηά ΟβΓΓΪβκε ο£ ΟίΙ ίη ΡοτερεβΗ 


ΤΗε £ο!1ο«ίηκ ηεν ρβτβΒΓβρΗβ βΓβ βά^εά εο ΕΗβ εχίβΕίηκ εβχε-:· *' 

"(Α) Ιη β βΗίρ ο£ 400 Εοηβ £τοββ εοηηβ£β βη<1 αΗονε, £ογ νΗίεΗ εΗε Ηυίΐάίηβ 
εοηΕΓβοΕ ίβ ρ1βοβ<1 βίεβΓ 1 3βηυβΓχ 1982 ογ, ίη εΗβ βΗββηεβ ο£ β ΗαίΙιΙίηΒ 
οοηΕΓβοε, ΕΗε Ιιββΐ ο£ νΗίοΗ ίβ 1βί«1 ογ «ΗίοΗ ίβ αΕ β βίιηίΙβΓ βΕβββ ο£ 
οοηβεηιοείοη βίΕβΓ 1 ^1χ 1982, οίΐ βΗβΙΙ ηοε Ηβ οβΓΓίεύ ίη β ίοΓβρεβΗ ΕβηΗ ογ 
β ΕβηΗ £οτνβΓ(1 ο£ ΕΗβ εοΐΐίβίοη ΗυΙΗΗββιΙ. 

(5) Α11 βΗίρβ οΕΗβΓ ΕΗβα ΕΗοββ βιιΗ3βοε Εο ρβτββΓβρΗ (4) ο£ εΗίβ Κβ£οΙβείοη 

βΗβΙΙ εοαρίχ «ίεΗ εΗβ ρΓονίβίοηβ ο£ εΗβε ρατεςεβρΗ, εβ £βΓ εβ ίβ ΓβεβοηβΗΙβ 
εηά ρΓβοείοβΗΙβ." 

ΗεροΙβΕίοο 15 

Κβεεηείοη ο£ ΟίΙ οη Βοβτ8 

ΤΗε βχίβείη£ Εβχε ο£ ρεΓβ«ΓβρΗ (2)(ε) ίβ Γβρίεεε^ Ηχ ΕΗε £ο11ονίηκ; 

"(ο) ΤΗε βΓΓβηββιηεηΕβ ο£ ΕΗβ βίαρ ΕεηΚ ογ εοιηΗίηηείοη ο£ βίορ ΕβηΗβ βΗβΙΙ 
Ηενε ε εερεείΕχ ηβοεββειχ εο ΓοΕαίη ΕΗβ βίορ ΒβηβΓβΕβίΙ Ηχ ΕβηΗ 
«εβΗίηββ,.οίΐ Γββίύυοβ βη8 άίτΕχ ΗβΙΙββΕ Γββίόϋββ. ΤΗε ΕοΕβΙ 
εβρβοχΕχ ο£ ΕΗβ βίορ Εβηΐι ογ ΕβηΚβ βΗεϋ ηοΕ Ηβ Ιβββ ΕΗβη 3 ρβΓ οβηΕ 
ο£ ΕΗβ οίΐ εβΓΓχίηβ εερβοίΕχ ο£ ΕΗβ βΗίρβ, εχεερΕ ΕΗβΕ ΕΗβ 
ΑάιηχηχβΕΓεΕίοη ηβχ αοοβρΕ: 

(χ) 2 ρβΓ εβηΕ £ογ βαοΗ οίΐ ΕεηΙιβΓβ νΗβτβ ΕΗβ ΕεηΙι ΗββΗϊηΒ 

&ΓΓβη£εηβηΕβ ετβ βαοΗ ΕΗεΕ οηεε εΗβ βίορ ΕβηΗ ογ ΕβηΗβ βΓβ 
εΗβΓ£βά νίΕΗ νββΗχη£ νβΕβΓ, ΕΗίβ νβΕ6Γ ίβ βυ££ίείβηΕ £ογ ΕβηΚ 
νββΗίη£ βη<1, νΗβτβ βρρΙχεβΗΙε, £ογ ρΓονί<1χη£ ΕΗβ 8ΓΪνίη£ £1υί(1 
£ογ β^υεΕοΓβ, νίΕΗουΕ ΕΗβ ίηΕΓοθυεΕίοη ο£ εΊάχΕίοπεΙ νβΕβΓ 
ίηΕο ΕΗβ β^βΕβιη; 

(ΐχ) 2 ρβΓ εβηΕ νΗβτβ ββ£Γβ£βΕβ<1 ΗβΙΙββΕ ΕεηΙιβ ογ «ΙβάίεβΕβί είβεη 
ΗβΙΙββΕ Εβηίίβ βΓβ ρτονί<1ε<1 ίη βοεοτάβηοε νίΕΗ Κβ£υ1βΕίοη 13 
ο£ ΕΗίβ Αηηεχ, ογ νΗετε β εβΓ£θ ΕβηΗ ε1ββηχη£ βχβΕβπι ιιβίη£ 
ετυάε οίΐ νββΗχη£ ίβ £ίεεβ<! ίη βεεοΓάβηεε νίΕΗ Κβ£υΙβΕίοη 13Β 
ο£ εΗίβ Αηηεχ. ΤΗίβ εβρβείεχ ιηβχ Ηβ £υΓΕΗβΓ Γβάιιεβύ Εο 
1.5 ρβτ εβηΕ £ογ βοεΗ οίΐ ΕβηΗετβ νΗβτβ ΕΗβ ΕβηΗ νββΗίη£ 
βΓΓβη£βηβηΕ8 βΓβ βιιεΗ ΕΗβε-οηεε εΗβ βίορ εβηΗ ογ εβηΗβ βΓβ 
εΗβΓ£β(1 νίΕΗ νββΗχη£ νβΕβΓ, ΕΗίβ νβΕβΓ χβ βιι££χείεηΕ £ογ Εβηΐί 
νββΗχηκ βη<1, νΗβΓβ βρρϋεβΗΙβ, £ογ ρΓονίύίηβ εΗβ «ΐΓίνΐη» ίΐυΐά 
£ογ βάυεεοΓβ, νίεΗοϋΕ εΗβ ΙηΕηχΙυεΕίοη ο£ «4<!ίείοηβ1 νβεβΓ 
ίηεο ΕΗβ βχβΕειη; 

(ϋί) I ρβΓ εβηε £ογ εοαΗίηβείοη εβΓΓίβΓβ νΗβτβ οχΙ εβΓ£θ ίβ οηΐχ 
εβΓΓίβά ίη Εβηΐίβ νίΕΗ βιηοοεΗ νβΐΐβ. ΤΗίβ εβρβείεχ ιηβχ Ηβ 
ίιίΓΕΗβτ Γβ<1υεβ<3 Εο 0.8 ρβΓ εβηΕ νΗβτβ ΕΗβ Εβη)< νββΗίτΐ£ 
βΓΓβη£βιηβηεβ βτβ βυεΗ ΕΗβΕ οηεβ ΕΗβ βίορ Εβη1< ογ ΕβηΙ(β βΓβ 
εΗβΓ£β<) νίεΗ νββΗίη£ νβεβΓ, ΕΗίβ νβεβΓ ίβ βυ££χείβηε £ογ ΕβηΚ 
νββΗίη£ βη<1, νΗβτβ βρρΙίεβΗΙβ, £ογ ρτονί8ίη£ ΕΗβ 8Γχνίπ£ £1υί<1 
£ογ βιΙυεΕοΓβ, νίΕΗουΕ ΕΗβ ίηΕτοιΙυεείοη ο£ α<$8ΐείοηβ1 νβεβΓ 
ίηΕο ΕΗβ βχβΕβηι. 

Νβν οίΐ Εβη^βΓβ ο£ 70,000 Εοηβ 8ββ8νβΧ£ΗΕ βηά βΗονβ βΗβΙΙ Ηβ 
ρΓονχάβά νίεΗ βΕ ΙβββΕ Ενο βίορ Εβηΐκβ." 

ΤΗε Ιββε ββηΕεηεε ο£ ΕΗβ εχχβΕίη£ ΕβχΕ ο£ ρβΓβ£ΓβρΗ (3)(η) ίβ τερίβεεά Ηγ ΕΗβ 
ίοΐΐονίηκ: 

"(β) ΤΗβ οχΙ άχβεΗβΓ£β ηοηίΕθΓίη£ βηά εοηΕΓοΙ βχβΕβα βΗβΙΙ Ηβ άββί£ηβά 
βηά χηβΕβΙΙβά ίη εοηρίίβηεβ νίεΗ ΕΗβ Ουχάβΐίηββ βηά δρβείίχεαΕχοηβ 
£ογ 0x1 0ίβεΗβΓ£β ΜοηίΕθΓίη£ βηά ΟοπΕγοΙ δχβΕβπιβ £ογ 0x1 ΤβηΙιβΓβ 
άενβίορβά Ηχ εΗβ 0Γ£βηίζβΕίοη.* ΑάηίηίβΕΓβΕίοηβ ηβχ βεεβρΕ βαεΗ 
βρβεί£ίε βΓΓβη£εηβηΕβ ββ άεΕβίΙβά ίη ΕΗβ Ουχάβΐίηββ βηά 
5ρβεί£ίεβΕίοηβ." 

. ΤΗε £ο11ονχηκ ίοοΕηοΕε ίβ βάάεά Εο ρβΓβ£ΓβρΗ (3)(β): 

"* Ηβ£βΓβηεβ ίβ ηβάβ Εο ΕΗβ Ουχάβΐίηββ βηά 8ρεεί£ίεβε1οηβ £ογ ΟίΙ 

ϋίβεΗβΓ£β ΜοηίΕθΓχη£ βηά ΟοπΕγοΙ ΒχβΕβηβ £ογ ΟίΙ ΤβηΙίβΓβ βάορΕβά Η? 

ΕΗβ 0Γ£βηίζβΕίοη Ηχ ΚββοΙυΕίοη Α.496(ΧΙΙ).” 

ΤΗβ εχίβΕχηΒ ΕβχΕ ο£ ρβΓβ£ΓβρΗ (5) ίβ τερίβεεά Ηχ ΕΗβ £ο11ονίη£: 

"(5)(β) ΤΗβ ΑάηίηίβΕΓβΕίοη ηβχ νβίνβ ΕΗβ ΓβεαίΓβπβηΕβ ο£ ρβτβ£ΓβρΗβ (1), (2) 
βηά (3) ο£ ΕΗίβ Κβ£υ1βΕίοη £ογ βηχ οίΐ ΕαηΧβΓ νΗίεΗ βη£β£ββ 
βχείυβχνβΐχ οη νοχββββ ΗοεΗ ο£ 72 ΗοαΓβ ογ Ιβββ ίη άυΓβΕχοη βηά 
νχΕΗχη 50 ηϊΐββ £γοο εΗβ ηββΓββΕ Ιβηά, ρΓονίάεά ΕΗβε ΕΗβ οίΐ ΕβηΚβΓ 
χβ βηββββά βχείυβίνβΐχ ίη Ετβάββ ΗβΕνββη ροτΕβ ογ Εβπηίηβΐβ νχΕΗχη β 
ΒΕβΕβ ρατΕχ Εο ΕΗβ ρτβββηΕ ΟοηνβηΕίοη. Αηχ βυεΗ νβίνβτ βΗβΙΙ Ηβ 
βυΗ^βεΕ Εο ΕΗβ ΓβςυΐΓβηβηΕ ΕΗβΕ ΕΗβ οίΐ ΕβηΙίβΓ βΗβΙΙ ΓβΕβίη οη Ηοβτά 
βΐΐ οίΐχ ηίχΕυΓββ £ογ βυΗββςυεηΕ άίβεΗβΓ£β Εο ΓβεβρΕίοη £βείΙίΕίβ3 
βηά Εο ΕΗβ άβΕβηηίηβΕίοη Ηχ ΕΗβ ΑάηίηίβΕΓβΕχοα ΕΗβΕ £βεχ1ίΕϊββ 
βνβίΙβΗΙβ εο Γβεβίνε βυεΗ οίΐχ ηίχΕυΓββ βΓβ βάβςυβΕε. 


Τβηΐίβ' 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


(1>) ΤΗβ ΑόπίηίβεΓβείοη ιηβγ νβίνβ εΗβ ΓβςυίΓβπιβηεβ ο£ ρβτββΓβρΗ (3) ο£ 
εΗίβ ΚββυΙβείοη £ογ οϋ εβπΙιβΓβ οεΗβτ [Ηβη εΗοββ ΓβίβΓΓβά [ο ίη 
βυΗ-ρβΓθβΓβρΗ (η) ο£ εΗίβ ρβτββ^θρΗ ίη οββββ νΗβτβ; 

(ί) εΗβ εβηΚβτ ΐβ βη βχίβίϊηκ οίΐ εβηΙιβΓ ο£ 40,000 εοηβ άββιΙνβίΒΗε 
ογ βΗονβ, ββ Γβ£βΓΓβά [Ο ίη Κβςυΐβίίοη 130(1) ο£ εΗίβ Αηηβχ, 
βηβ^ββίΐ ίη βρβοίίίο ε γ & >3 β β , βη<] εΗβ οοη<1ίείοηβ βρβοίΕίβά ίη 
Κββυίβείοη 130(2) βΓβ οοιηρίίβιΐ νίεΗ; ογ 

(ίί) εΗβ [βηΚβΓ ίβ βη^βΗβίΙ βχοΐυβίνβΐγ ίη οηβ ογ πιοΓβ ο£ εΗβ 
Εοϋονίηβ οαεβςοΓίεβ ο£ νογβ§ββ: 

(1) νογαϊεβ νίεΗίη βρβοίβΐ βΓβββ; ογ 

(2) νογβ^ββ νίεΗίη 50 ηίΐββ Εγοπι εΗβ ηββτββε 1ηη<1 ουεβίάβ 
βρβοίβΐ 8ΓΘ3β νΗβτβ εΗβ εβη&βτ ίβ βη^β^β»! ίη; 

(ββ) ετβ<1ββ Ηβενββη ροτεβ ΟΓ εβπηίηβΐβ ο£ β δεβεβ Ρβτεγ 
εο εΗβ ρτβββηε Οοηνβηείοη; ογ 
(ΗΒ) Γεβετίοεβά νο/βςββ ββ <1βεβπηίηβ<1 Η/ εΗβ 

Α<1»ίηίβεΓβείοη, βη<1 ο£ 72 ΗουΓβ ογ Ιβββ ίη «ΙιΐΓβείοη; 

ρΓονΐ«3β(3 εΗβε βΐΐ σ£ εΗβ Εοϋονίηβ οοηάίείοηβ βΓβ οοιηρ1ίβ<1 υίεΗ: 

(3) βΐΐ οϋγ ηϊχεαΓβθ βΓβ ΓβΕβίηβά οη ΗοβΓά £ογ βυΒββςυβηε 
(ΙίθεΗβΓςβ εο Γβεβρείοη Εβεϋίείββ; 

(4) £ογ νογββββ βρβεί£ίβ<1 1η βυΒ-ρβΓβ8ΓβρΗ (Η)(ίί)(2) ο£ εΗίβ 
ρβΓβ^ΓβρΗ, εΗβ Αίΐηίηίβερβείοη Ηλο <1βεβπηίηβ<1 εΗβε βάβςυβεβ 
Γβεβρείοη Εβεϋίείββ βΓβ βνβίΙβΗΙβ εο Γβεβίνβ βυεΗ οϋγ 
τηίχεαΓββ ίη εΗοββ οίΐ Ιοβίϋηβ ροΓίβ ογ εβποίηβΐβ εΗβ 
εβηΐ(βΓ οβίΐβ βε; 

(5) εΗβ ΐηεβΓηβείοηβΙ Οίΐ ΡοΙΙυείοη Ρεβνβηείοη ΟβΓεϋίεβεβ, 
νΗβη ΓβςυίΓβά, ίβ βπάοΓββά εο εΗβ βίΕβεε εΗβε εΗβ «Ηίρ ϊβ 
βχείυβίνβΐγ βη$β8β<1 ίη οηβ ογ πογθ ο£ εΗβ εβεβδοείββ ο£ 
νογΛ§ββ βρεείίίεά ίη βυΒ-ρβΓβΒΓβρΗβ (Η)(ίί)(1) βη<1 
<Η)(ίί)(2)(ΗΗ) ο£ εΗίβ ρβΓββΓβρΗ; βη<1 

(6) εΗβ ςυβηείεγ, εΐηβ, βη<1 ροεε ο£ εΗβ «ΗβοΗβε^β βΓβ Γβεοτάβίΐ 
ίη εΗβ Οίΐ ΚβεοΓά ΒοοΚ." 

ΤΗβ βχίβείηΒ εβχ£ ο£ ρβτβΒΓβρΗ (7) Ιβ Γβρίβεβά Ηγ εΗβ ΕοΙΙονίηΒ: 

"(7) ΤΗβ ΓβςηίΓβωβηεβ ο£ ρβΓ«8ΓβρΗβ (1), (2) βη<1 (3) ο£ εΗίβ Κββυίβείοη βΗβΙΙ 
ηοε βρρίγ εο οίΐ εβηΐίβτβ εβΓΓγίηβ ββρΗαίε ογ οεΗβΓ ρΓοάυεεβ βυΗ^βεε εο εΗβ 
ρτονίβίοηβ ο£ εΗίβ Αηηβχ, νΗίεΗ εΗτουςΗ εΗβίτ ρΗγβίεβ! ρΓορβϊείββ ίηΗίΗίε 
β££βεείνβ ρτοάυεε/νβεβΓ ββρβΓβείοη βη<1 αοπίεοΓίη^, £ογ νΗίεΗ εΗβ εοηετοί ο£ 
«ΙίβςΗβΓββ βη<1εΓ Κβδυΐβείοη 9 ο£ εΗίβ Αηηβχ βΗβΙΙ Ηβ β££βεεβ<1 Ηγ εΗβ Γβεβηείοη 
ο£ Γββί<3ϋβο οη Ηολγ<1 νίεΗ άίβεΗβΓΒβ ο£ βΐΐ εοηεβτηίηβεβά νββΗίηδβ εο Γβεβρείοη 
£βεί1ίείββ." 

Κββυίβείοη 16 

ΤΗβ βχίβείηβ εβχε ο£ Εββαίβείοη 16 ϊβ Γβρίβεβά Ηγ εΗβ Εοΐΐονίηβ: 

Οίΐ ΡίβεΠβΓββ ΗοηίεοΓίηχ βη<1 Οοοετοί 5γβεβΡ οηά 
ΟίΙγ-ϋβεβΓ δβρβΓβείηκ βηά 011 ΡϋεβΓίηκ Εςαίρπβηε 

(1) Αηγ βΗίρ ο£ 400 εοηβ βτοββ εοηηβββ βη<1 αΗονβ Ηνιε Ιβββ εΗβη 10,000 εοηβ 
8Γθββ εοηηαββ βΗβΙΙ Ηβ £ίεεβ<1 νίεΗ οίΙ^-νβεβΓ ββρβΓβείηβ βςαίροβηε (100 ρρω 
βςνιίρββηε) βοιηρίγίηβ »ίεΗ ρβΓβ8 Γ8 ρΗ (6) ο£ εΗίβ Εβββίβείοη. Αηγ βυεΗ βΗίρ 
»ΗίθΗ οβΓΓΪββ ΙβΓββ ςυβηείείββ ο£ οίΐ £υβ1 βΗβΙΙ βοιηρίγ νίεΗ ρβΓββτβρΗ (2) ο£ 
εΗίβ Κββυίβείοη ογ ραΓββΓβρΗ (1) ο£ Κββυΐαείοη 14. 

(2) ' Αηγ βΗίρ ο£ 10,000 εοηβ 8 ΓΟββ εοηηβββ βηά βΗονβ βΗβΙΙ Ηβ £ίεεβά βίεΗβτ; 

(β) νίεΗ οίΙγ-νβεβΓ ββρβΓβείηβ βςυίρωβηε (100 ρρω βςυίρτηβηε) οοιηρίγίηβ 
νίεΗ ρβΓβ8ΓβρΗ (6) ο£ εΗίβ Κβςηίβείοη βη<1 νίεΗ βη οίΐ (ΙίαοΗβΓββ 
ιηοηίεοΓίηβ βη<1 οοηετοί βγβεβιη βοαρίγίηβ νίεΗ ρβΓβ8ΓβρΗ (5) ο£ εΗίβ 
ΚβΒοΙοείοη; ογ 

(Η) νίεΗ οίΐ £ί1εβΓΪη8 ββηίρπιβηε (15 ρρια βςυίρπβηε) οοιηρ1γίπ8 νίεΗ 
ρβΓβ8τβρΗ (7) ο£ εΗίβ Κββαίβείοη. 

(3) (β) ΤΗβ Α(1ιηίηίβεΓβείοη πιβγ νβίνβ, εΗβ Γβςυίτβπιβηεβ ο£ ρβΓβδΓβρΗβ (1) βη<1 
(2) ο£ εΗίβ Κβ8υΙβείοη £ογ βηγ βΗίρ βηδ^δ® 1 * βχεΙυβίνβΐγ οη: 

(ί) νογβ86β νίεΗίη βρβείβΐ βτβββ; ογ 


(ίί) νογβ^ββ νίεΗίη 12 ιηίΐββ ο£ εΗβ ηββτββε Ιαηά οηεβί^β βρβείβΐ βτβββ, 
ρτονίύβά εΗβ βΗίρ ίβ ίη: 

(1) ετβιίβ Ηβενεβη ροτεβ ογ εβπηίηβΐβ νίεΗίη β 8εβεβ ρβΓεγ εο εΗβ 
ρτβββηε Οοηνβηείοη; ογ 

(2) Γββετίεεβά νογβςββ αβ άβεβηηίηβύ Ηγ εΗβ ΑάιηχηίβεΓβείοη; 

ρΓθνί(1β<1 εΗβε γ 11 ο£ εΗβ ίοΐΐονίηβ βοηίΐίείοηβ βΓβ βοτ&ρΐίβά νίεΗ: 

(ίίί) επβ βΗίρ ίβ ίίεεβά νίεΗ 0 ΗοΜίηβ Ηβηΐι Ηβνίηβ β νοίαωβ βιΐβςιιηεβ, εο 
εΗβ 8βείβ£βοείοη ο£ εΗβ Αώ&ίηίθΕΓβΕίοη, £ογ εΗβ εοεβΐ Γβεβηείοη οη 
Ηοβηΐ ο£ εΗβ οίΐγ Ηίΐββ νβεβΓ; 

(ίν) «11 οίΐγ Ηίΐββ νβεβΓ ίβ Γβεαίηβά οη ΗοβΓά £ογ βαΗββςυβηε «ΙίβεΗβΓΒβ 
εο Γβεβρείοη £βεί11είββ; 

(ν) εΗβ ΑιΠηίηίβεΓβείοη Ηββ άβεβπηίηβ»! εΗβε βίβςυβεβ Γβεβρείοη 

ίβείΐϊείββ βΓβ βνβίΙβΗΙβ εο Γβεβίνβ βηεΗ οίΐγ Ηίΐδβ νβεβΓ ίη ο 
βυ££ίείβηε ηυχηΗβΓ ο£ ροΓεβ ογ εβηηίηβΐβ εΗβ βΗίρ εβίΐβ βε; 

(νί) εΗβ ΙηεβΓηβείοηβΙ 011 ΡοΙΙυείοη Ρτβνβηείοη ΟβΓείίίοβεβ, νΗοη 

ΓβςυΐΓβά, ίβ βη<1θΓβθ<1 εο εΗβ β££βεε εΗβε εΗβ βΗίρ ίβ βχείιιβΐνβΐγ 
βη8β8β(1' οη εΗβ νογβςοβ βρβειΐίβά ίη βυΗ-ρβΓβ8ΓβρΗ (β)(ί) ογ 
(β)(ίί)(2) ο£ εΗίβ ρβΓβ8 Γη ρΗ; βη<1; 

(νίί) εΗβ ςυβηεΐεγ, είηβ, βηά ροτε ο£ εΗβ <1ίβοΗβΓ8θ βΓ β ΓβεοΓ<1β4 ίη εΗβ 
Οίΐ ΚβεθΓ<! ΒοοΗ." 

(Η) ΙΉβ Α(1πίηίοεΓαεϊοη βΗβΙΙ βηβιΐΓβ εΗβε θΗίρβ ο£ Ιβοβ εΗβη 400 εοηβ 
8Γ088 εοηηβΒβ βΓβ βήυίρρβά, ββ £βΓ ββ ρΓβοείοβΗΙβ, εο Γβεβίη οη 
ΗοβΓ<1 οίΐ ογ οϊΐγ οίχΓυΓββ ογ <3ίβεΗβΓ§β εΗβαι ίη βεεοΓάβηεβ «ΐεΗ εΗβ 
ΓβςυίΓβπβηεβ ο£ ΚβΒυΙβείοη 9(1)(Η) ο£ εΗίβ Αηηβχ. 

(4) Γογ βχίβείη£ βΗίρβ εΗβ ΓβουίΓβιηβηεβ οί ρβΓβ8ΓβρΗβ (1), (2) βη<1 (3) ο£ 
εΗίβ ΚββοΙβείοη βΗβΙΙ βρρίγ εΗεββ γββτβ β£εβΓ εΗβ «ΐβεβ ο£ βηετγ ίηεο £οΓοβ ο£ 
εΗβ ρΓβββηε Οοηνβηείοη. 

(5) Αη οίΐ (ΙίβοΗβΓδβ ιηοηίεοΓίηβ βηά βοπετοί βγβεβπι βΗβΙΙ Ηβ ο£ β «Ιββ^η 
βρρτονβίΐ Ηγ εΗβ ΑίΙιηΙηίβεΓβείοη. Ιη οοηβίάβΓίηβ εΗβ «Ιεβίβη ο£ εΗβ οίΐ βοηεβηε 
ιηβεβΓ εο Ηβ ίηοοΓροΓβεβά ίηεο εΗβ βγβεβπι, εΗε ΑύηιίηίβεΓΛείοο βΗβΙΙ Ηβνβ ΓβζβΓά 
εο εΗβ βρβοίίίββείοη Γβοοππηβηίβιΐ Ηγ εΗβ 0Γ8 8 ηίζβεϊοη.* ΤΗβ βγβεβπι βΗβΙΙ Ηβ 
£ίεεβι1 νίεΗ β ΓβοοΓίΙίηβ <1βνίοβ εο ρΓονί<1β β οοηεΐηυουβ ΓβςοΓά ο£ εΗβ οίΐ 
οοηεβηε ίη ρβεεβ ρβΓ αίΐΐίοη. ΤΗίβ τβοοηΐ βΗβΙΙ Ηβ ίάβηεί£ίβΗ1β ββ εο είηιβ 
βηά άβεβ βηά βΗβΙΙ Ηβ *βρε £ογ βε Ιβββε εΗΓββ γββτβ. ΤΗβ βγβεβπ βΗβΙΙ οοηιβ 
ίηεο ορβΓβείοη «Ηβη εΗβΓβ ίο βηγ <1ίβεΗβΓ8β ο£ β££1υβηε ίηεο εΗβ βββ βη<1 βΗβΙΙ 
Ηβ βαοΗ ββ νίΐΐ εηβιΐΓβ εΗβε βηγ «ΙίβοΗβΓββ ο£ οίΐγ ιηίχευΓβ ίβ βυεοηβείοβίΐγ 
βίορρβά νΗβη εΗβ οίΐ βοηεβηε ο£ β££1υβηε βχεββάβ εΗβε ρβηηίεεβίΐ Ηγ Κβδυΐβείοη 
9(1)(Η) ο£ εΗίβ Αηηβχ. Αηγ ΕαίΙυΓη ο£ εΗβ βγοεβιη βΗβΙΙ βεορ εΗβ «ΙΐβοΗβΓΒβ «ηίΐ 
Ηβ ηοεβά ίη εΗβ Οίΐ Κβεοπΐ ΒοοΚ. ΤΗβ «ΙβΕβοείνβ υηίε βΗβΙΙ Ηβ ιηβάβ ορβτβΗΙβ 
Ηβ£οτβ εΗβ βΗίρ οοππηβηοββ ίεβ ηβχε νογβββ υηΐβββ ίε ίβ ρΓθοββ<1ίη8 εο λ ΓβρβίΓ 
ροτε. Εχίβεΐηχ βΗίρο οΗβΙΙ οοωρίγ νίεΗ βΐΐ ο£ εΗβ ρΓονίβίοηβ βρβοίΕίβί! βΗονβ 
βχββρε εΗβε εΗβ βεορρίης ο£ εΗβ <1ίββΗβΓ8β Π>βγ Ηβ ρβΓ£οπηβ<1 «ηβηυαίΐγ. 

(6) ΟίΙγ-νβεβΓ οβρβΓβείηΒ βςυίρωβηε Γβ£βΓΓβ<1 εο ίη ρβΓββΓβρΗβ (1) βη<ά (2)(β) 
ο£ εΗίβ Κβ8υΙβείοη βΗβΙΙ Ηβ ο£ β άββίβη βρρΓονβιΙ Ηγ εΗβ Λ<1πιίηϊβεΓεείοη βηά 
βΗβΙΙ Ηβ βυοΗ ββ νίΐΐ βηβυΓβ εΗβε βηγ οίΐγ πίχευτβ «ϋββΗβΓββά ίηεο εΗβ βββ 
β£εβτ ρβδβίηβ εΗΓουβΗ εΗβ βγβεβιη Ηββ βη οίΐ βοηεβηε ο£ Ιβββ εΗβη 100 ρβτεβ ρβτ 
ιηίΐΐίοη. Ιη οοηβί<1βΓίη8 εΗβ ιΐββίβη ο£ βυοΗ βςιιίρπιβηε, εΗβ ΑΐΙπιίηίβεΓβείοη 
βΗβΙΙ Ηβνβ ΓβββΓίΙ εο εΗβ βρββίΕίββείοη Γβοοπηιβη<1β<1 Ηγ εΗβ 0Γ8βηίζβείοη.* 

(7) Οίΐ ΕίΙεβΓΪηβ οςαίριηβηε Γβ£βΓΓβά £ο ίη ρβτβδΓβρΗ (2)(Η) ο£ εΗίβ 
Κββυίβείοη βΗβΙΙ Ηβ ο£ β άββίβη βρρτονβ<1 Ηγ εΗβ Α<1πιίηίβεΓβείοη βη<1 βΗβΙΙ Ηβ 
βυοΗ ββ νίΐΐ βηβυΓβ εΗβε βηγ οϋγ οίχευτβ <1ίβοΗβΓββ<1 ίηεο εΗβ βββ οίεβτ 
ρβββίηδ εΗΓοα8Η εΗβ βγβεβα ογ βγβεβιηβ Ηββ βη οίΐ βοηεβηε ηοε βχοββ<1ίπ8 

15 ρβτεβ ρβ γ ιηίΐΐίοη. Ιε βΗβΙΙ Ηβ ρΓονί(1β<1 νίεΗ βΐηππ βΓΓβηΒβπβηεβ εο 
ίηιΐίεβεε νΗβη εΗίβ ΙβνβΙ οβηηοε Ηβ πιβίπεβίπβιΐ. Ιη οοηβίίΙβΓίηβ εΗβ όββίβη ο£ 
βυοΗ βςυίρηβηε, εΗβ ΑάηίηίβεΓβείοη βΗβΙΙ Ηβνβ ΓβββΓά εο εΗβ βρβοίίίοβείοη 
Γβοοπππβπάβη Ηγ εΗβ 0Γ8βηίζβείοη·* Ιη εΗβ οβββ ο£ βΗίρβ Ιβββ εΗβη 10,000 εοηβ 
8Γθββ εοπηβββ, οεΗβτ εΗβη εΗοββ οβΓΓγίηβ ΙβΓββ ςυβηείείββ ο£ οίΐ £υβ1 ογ εΗοββ 
ηίβοΗΰΓβίηβ Ηίΐδβ νβεβΓ υηιΙβΓ Κββυίβείοη 10(3) (Η), νΗίοΗ βΓβ ρΓονί<1β<1 νίεΗ οίΐ 
ΕίΙεβΓίηβ βςυίρπιοηε ίη Ιίβυ ο£ οίΙγ-νβεβΓ ββρβΓβείηβ βςυίρπιβηε, εΗβ 
ΓβςυίΓβπιβηεβ £ογ εΗβ βίβηη βΓΓβηββπιβηεβ βΗβΙΙ Ηβ οοιηρίίβά νίεΗ βο £βτ ββ 
ΓββθοηβΗΙβ βη<1 ρΓβοείοβΗΙβ." 

ΤΗβ Εοΐΐονίοβ Εοοεηοίβ ίο βά<1β<1 εο ροΓβΒΓβρΗβ (5), (6) βηά (7) ο£ 

ΚβΒυΙβείοη 16; 

"* ΚβΕοΓβηοβ ίβ πΐ8<1ο εο εΗβ Ββοοππηβη<1βείοη οη ΙηεβΓηβείοηβΙ ΡβτΕοππβηοβ 

5ρβοί£ίοβείοηβ £ογ Οϋγ ΜοΕβΓ δβρβΓβείηβ Εςυίρπιβηε βη«5 Οί 1 Οοηεβηε ΜβεβΓβ 
βηορεβίΐ Ηγ εΗβ ΟΓΒοηίζβείοη Ηγ Κββοΐυείοη Α.393(Χ)." 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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ΒεβυΙβΕίοη 18 

Ρυηρίηβ. Ρίρίηβ βρ<1 ΡίβεΗβΓΒβ ΑΓΓβηββπιβηεβ ο£ Οίΐ ΤβηΙιβΓβ 

ΤΗβ βχίβΕίπβ ΕεχΕ ο£ Κββυίβείοπ 18 ίβ Γορίβεβά Ηγ ΕΗε ίοΐΐονίηβ: 

"(1) Ιη βνβΓγ οίί ΕβηΙιβΓ, α «ϋβεΗβΓββ π>βηί£ο1<1 £ογ εοηηβχίοη εο 
ΓβεβρΕίοη £βείΙίΕΐββ £ογ ΕΗβ (ΙίβεΗβΓββ θ£ ιΙΪΓΕγ ΗβΙΙββΕ νβΕβΓ ογ οίί 
εοηΕβπάηβΕβά νβεβτ βΗβΙΙ Ηβ ΙαεβΕβιΙ οη ΕΗβ ορβη ^βοΐβ οη ΗοΕΗ βίάββ ο£ ΕΗβ βΗίρ. 

(2) Ιη βνβΓγ οίΐ ΕβηΙιβΓ, ρίρβίίηββ £ογ ΕΗβ «ΙίθεΗβΓββ Εο ΕΗβ βββ ο£ ΗβΙΙββΕ 
ναΕβτ ογ οίΐ εοηΕβιηίηβεοιΙ νβΕβΓ £γοπ ολγ^ο ΕβηΙι βτβββ νΗίεΗ ιηβγ Ηβ ρβπηίΕΕβι) 
υπάρτ ΚββυΙβΕίοη 9 ογ Κε£υ1βΕΐοη 10 ο£ ΕΗίβ Αηηβχ βΗβΙΙ Ηβ 1β«1 Εο ΕΗβ ορβη 
<1βοΚ ογ Εο ΕΗβ βΗίρ'β βί(1β βΗονβ ΕΗβ ναΕβΓίίηβ ϊη ΕΗβ «ΙββρββΕ ΗβΙΙββΕ 
εοηΗϊΕ ίοη. ϋί ££βΓβηί ρίρίηβ «ΓΓβηββιηβηεβ Εο ρβπηίΕ ορβΓβΕίοη ίη ΕΗβ πιβοπεγ 
ρβπηίεΕβ<1 ίη βυΗ-ρβτββΓβρΗβ (6)(β) Εο (β) ο£ ΕΗίβ Κβ^οΙβΕίοη ιηβγ Ηβ βεεβρΕβιΙ. 

<3) Ιη ηβν οίΐ ΕβηΙιβΓβ πιββηβ βΗβΙΙ Ηβ ρΓονί^βά £ογ βεορρίηβ ΕΗβ ιϋβεΗβτββ 
ίηΕο ΕΗβ βββ ο£ ΗβΙΙββΕ νβΕβΓ ογ οίΐ εοηΕβωίηβΕβιΙ νβΕβΓ £γοπι εβΓβο ΕβηΙι βτεββ, 
οΕΗβτ ΕΗβη ΕΗοβε (ΙίβεΗβΓβββ Ηβίον ΕΗβ νβΕβΓίίηβ ρβπηίΕΕβι! ιιηιΙβΓ ρβΓββΓβρΗ (6) 
ο£ ΕΗίβ Κβ^ιιΙβΕίοη, £γοπ> β ροβίΕίοη οη ΕΗβ υρρβτ ιίβείι ΟΓ βΗονβ 1οεβΕβ<1 βο ΕΗβΕ 
ΕΗβ πιβηίίοΙ<1 ίη υββ Γβ£βΓΓβ<1 Εο ίη ρβτββτβρΠ (1) ο£ ΕΗίβ Κβ£υίβΕίοη βπιΐ ΕΗβ 
<Ηθο(ιβΓ£β Εο ΕΗβ βββ £γοπι ΕΗβ ρίρβίίηββ Γβ£βΓΓβ<1 Εο ίη ρβΓββΓβρΗ (2) ο£ ΕΗίβ 
Κββυίβείοη 1087 Ηβ νίβυβίΐγ οΗββτνβιΙ. Μββηβ £ογ βΕορρίη£ ΕΗβ «ΙίβοΗθΓββ ηββιΐ 
ηοΕ Ηβ ρτονίιίβά βΕ ΕΗβ οΗββΓνβΕίοη ροβίΕίοη ί£ α ροβίΕίνβ εοπνηυηίεβΕίοη βγβΕεη 
βυεΗ ββ β ΕκΙβρΗοηβ ογ Γβ<1ίθ βγβΕβη ίβ ρΓονί<1β<1 ΗβΕνββη ΕΗβ οΗββτνβείοη 
ροβίΕίοη βη<1 ΕΗβ <ϋβεΗβΓ£β εοηΕτο! ροβίΕίοη. 

(Α) ΕνβΓγ ηβν οίί ΕβηΙιβΓ Γβςυίτβά Εο Ηβ ρΓονίάβά νίΕΗ ββ£Γβ£βΕ6(1 ΗβΙΙββΕ 
ΕβηΙιβ ογ £ίΕΕβ<1 νίεΗ β ετυιΐβ οίί νββΗίηβ βγβΕβιη βΗβΙΙ εοηρίγ νίεΗ ΕΗβ 
£ο1Ιονίηβ ΓβςηίτβπιεηΕβ: 

(β) ίε βΗβΙΙ Ηβ βςυίρρβίΐ νίεΗ οίί ρίρίηβ βο άββίβηβά βη<1 ίηβΕβΙΙβά ΕΗβΕ 
οίί ΓβΕβηΕίοη ίη ΕΗβ Ιίηββ ίβ ηίηίηίζβά; βηά 

(Η) ιηεβηβ βΗβΙΙ Ηε ρτονΐίΐβίΐ Εο άτβίη βΐΐ οβτςο ρυιηρβ βηθ βΐΐ οίί Ιίηββ 
βΕ ΕΗβ οοηρΙεΕίοη ο£ οβΓ£θ ιΙίβοΗβΓκβ^ «Ηβτβ ηεοββββτγ Ηγ οαηηεχίοη 
Εο β βΕτίρρίη^ (Ιβνίεβ. ΤΗβ Ιίηβ βη<! ρυηρ <ΐΓβίηίη£β βΗβΙΙ Ηβ 
οβρβΗΙε ο£ Ηβίη£ (ΙίβεΗβΓββιΙ ΗοΕΗ ββΗοτβ βη<3 Εο β οβΓ£ρ ΕβηΚ ογ β , 
?Ρορ Εβηΐς. Ρογ (ϋβοΗβΓ^β ββΗοτβ β βρβοίβΐ βιηβΐΐ (ΙίβπιεΕβΓ Ιίηβ 
βΗβΙΙ Ηβ ρτονΐίΐβίΐ βηά βΗβΙΙ Ηβ οοηηεεΕε<1 οαΕΗοβηΙ ο£ ΕΗβ βΗίρ'β 
Γοβηί£ο1<1 νβίνββ. 

(5) ΕνβΓγ βχίβΕίηβ ΟΓίκΙβ οίί ΕβηΚβΓ ΓβςαΪΓβά Εο Ηβ ρτονί<1β<1 »ίΕΗ 3ββΓβ£βΕβ<1 
ΗβΙΙββΕ ΕβηΙιβ, ογ Εο Ηβ £ίΕΕβι1 «ϊεΗ β 0Γυ«1β οίί νββΗίηβ βγβΕβιη, ογ Εο ορβτβΕβ 
«ίΕΗ ώε<1Ϊ08Εβ<1 εΐββη ΗβΙΙββΕ Εβη^β, βΗβΙΙ οοπιρίγ νίΕΗ ΕΗβ ρΓονίβίοηβ ο£ 
ρβΓβ^ΓβρΗ (4)(Η) ο£ ΕΗίβ Κβ£υΙβΕίοη. 

(6) Οη βνβτγ οίί ΕβηΙιΟΓ ΕΗβ «ΙίβςΗβΓββ ο£ ΗβΙΙββΕ νβΕβΓ ογ οίί οοηΕβπίηβΕβ'Ι 
νβΕβΓ ίτοτη 08 Γ£θ ΕβηΙι βτβββ βΗβΙΙ ΕβΙιβ ρΐβοβ βΗονβ ΕΗβ νβΕβΓίίηβ, βχοβρΕ ββ 
ίοΐΐονβ; 

(β) 5β&Γβ£βΕβ(1 ΗβΙΙββΕ βη<1 οίεβη ΗβΙΙββΕ ιηβγ Ηβ (ϋβοΗ8Γ£β<1 Ηβίον ΕΗβ 
νβΕβΓίίηβ: 

(ί) ίη ροτΕβ ογ βΕ ο££βΗθΓβ Εβποίηβΐβ, ογ 
(ίί) βΕ βββ Ηγ £ΓβνίΕγ, 

ρΓονί(]β<1 ΕΗβΕ ΕΗο 3χΐΓ£βεβ ο£ ΕΗβ ΗβΙΙββΕ νβΕβΓ Ηββ Ηβοη βχβπΐηβΛ 
ίπΒπβάίβΕεΙγ Ηβ£θΓβ ΕΗβ <ϋβεΗβΓ£β Εο βηβυτβ ΕΗβΕ ηο ςοηΕβηίηβΕίοη 
νίΕΗ οίί Ηββ ΕβΚεη ρίβεβ. 

(Η) ΕχίβΕΪηβ οίί ΕαηΚβΓβ νΗίεΗ, νίΕΗουΕ πιο<11£ίεβΕίοη, βτβ ηοΕ εβρβΗΙβ 
ο£ 4ίβεΗβΓ8ίη£ ββ£Γβ£βΕο(1 ΗβΙΙββΕ βΗονβ ΕΗβ νβΕβΓίίηβ ηβγ (1ίβεΗαΓ£β 
8β£Γβ£βΕβί1 ΗβΙΙββΕ Ηβίον ΕΗβ νβΕβΓίίηβ βΕ βββ, ρΓονίάβά ΕΗβΕ ΕΗβ 
βυτίβεβ ο£ ΕΗβ ΗαΙΙοοΕ νβΕβΓ Ηβο Ηβοη βχβηίρβά ίπηιβύίβΕβΙγ Ηβ£οτβ 
ΕΗβ άίβεΗβΓ£β Εο βηουτβ ΕΗβΕ ηο εοηΕβηίηβΕίοη νίΕΗ οίί Ηββ ΕβΚβη 
ρίβεβ. 

(ε) Εχίβπίηβ οίί ΕβηΚβΓβ ορβΓβΕίη£ νίΕΗ άβάίεβΕβά εΐββα ΗβΙΙββΕ ΕβηΗβ, 
νΗίεΗ νίΕΗουΕ αοιΙίίίεβΕίοη βΓβ ηοΕ εβρβΗΙβ ο£ ιϋβεΗβΓβϊηβ ΗβΙΙββΕ 
ίίβΕβΓ £γοιβ <1β<1ίεβΕβι1 εΐββη ΗβΙΙββΕ ΕβηΙιβ βΗονβ ΕΗβ νβΕβΓίίηβ, ηβγ 
(ΙίβεΗβΓββ ΕΗίβ ΗβΙΙββΕ Ηβίον ΕΗο νβΕβΓίίηβ ρΓονίάβ<3 ΕΗβΕ ΕΗβ 
άίβεΗβΓ£6 ο£ ΕΗβ ΗβΙΙββΕ νβΕβΓ ίβ βυρβΓνίββ(1 ίη βεεστάβπεβ νίΕΗ 
ΚββυΙβΕΐοη 13Α(3) ο£ ΕΗίβ Αηηβχ. 

(ά) Οη βνβΓγ οίί Εβηΐιβτ βΕ βββ, άίτΕγ ΗβΙΙββΕ νβΕβΓ ογ οίί εοηΕβπάηβΕβά 
νβΕβΓ £γοπι ΕβηΙιβ ίη ΕΗβ εβΓβο βΓββ, οΕΗβΓ ΕΗβη βίορ Εβηίιβ, ιηβγ Ηβ 
(ΙίβεΗβΓββίΙ Ηγ βΓβνίΕγ Ηβίον ΕΗβ νβΕβΓίίηβ, ρΓονίάβι! ΕΗβΕ βυ££ίείεηΕ 
Είπιβ Ηββ είβρβεά ϊη ΟΓίΙβΓ Εο βΐΐον οίΙ/νβΕβν ββρβΓβΕΪοη Εο Ηβνβ 


ΕβΚβη ρίβεβ βη(1 ΕΗβ ΗβΙΙββΕ νβΕβΓ Ηαα Ηββη βχβηίηβά ίππηεθίβεείγ 
ΗβίοΓβ ΕΗβ «ΙίβεΗβΓββ νίΕΗ βη οίΙ/νβΕβΓ ίηΕβΓ£βεβ «ΙβΕβεΕΟΓ Γβ£βΓΓε<1 
Εο ίη ΚββυΙβΕίοη 15(3)(Η) ο£ ΕΗίβ Αηηβχ, ίη ΟΓίΙβτ Εο βηβιΐΓβ ΕΗβΕ 
ΕΗβ ΗβίβΗΕ σ£ ΕΗβ ίηΕβΓ£οεβ ίβ βυεΗ ΕΗβΕ ΕΗβ <1ίβεΗβΓββ <1θββ ηοΕ 
ίηνοίνβ βηγ ίηεΓββββά τίβΐι ο£ Ηβηη Εο ΕΗβ ηβτίηβ βηνΪΓοηπ:εηΕ. 

(β) Οη βχίθΕίηβ οίί ΕαηΗβτβ βΕ βββ, (ΙίτΕγ ΗβΙΙββΕ νβΕβΓ ογ οίί 

εοηΕβπιίηβΕβά νβΕβΓ £γοιο εβΓβο ΕβηΚ βτβββ ιηβγ Ηβ άίβεΗβΓββά Ηβίον 
ΕΗβ νβΕβΓίίηβ, βυΗββςυβηΕ Εο ογ ίη Ιίευ ο£ ΕΗβ <1ίβεΗβΓββ Ηγ ΕΗβ 
αβΕΗοίΙ ΓβίβΓΓβά Εο ίη βυΗ-ρβΓββΓβρΗ (<1) ο£ ΕΗίβ ρβΓββΓβρΗ, ρΓονί<1β<1 
ΕΗβΕ: 

(ί) β ρβΓΕ ο£ ΕΗβ £Ιον ο£ βυεΗ νβΕβΓ ίβ 1β<1 ΕΗτουβΗ ρβπηβηβηΕ 

ρίρίηβ Εο β Γββάίΐγ βεεβββίΗΙβ ΙοεβΕίοη οη ΕΗβ αρρβτ άβοΚ ογ 
βΗονβ νΗβτβ ίΕ ιηβγ Ηβ νίβυβίΐγ οΗββτνβά <1υΓίηβ ΕΗβ «ΙίβεΗβΓββ 
ορβΓβΕίοη; βηά 

(ίί) βυεΗ ρβΓΕ £Ιθν βΓΓβηββπιεηΕβ εοπρίγ νίΕΗ ΕΗβ τβςυίΓβπιεηΕβ 
ββΕβΗ1ίβΗβ«1 Ηγ ΕΗβ Α<1πίηίβΕΓβΕίοη, νΗίεΗ βΗβΙΙ εοηΕβίη βΕ 
ΙβββΕ βΐΐ ΕΗβ ρΓονίβίοηβ ο£ ΕΗβ 5ρβεί£ίεβΕίοηβ £ογ ΕΗβ Οββίβη, 
ΙηβΕβΙΙβΕίοη βηί ΟρβΓβΕίοη ο£ β ΡβΓΕ Ρΐον 5γβΕειη £ογ ΟοπΕγοΙ 
ο£ ΟνβτΗοβΓά ϋίβεΗβΓβββ βύορΕβά Ηγ ΕΗβ ΟΓββηίζβΕίοη." 

ΚββυΙβΕίοη 20 

Οίί ΚβεοΓ<1 Βοοί: 

ΤΗβ βχίβΕίηβ ΕβχΕβ ο£ ρβΓββΓβρΗβ (1) βηά (2) βΓβ Γβρίβεβά Ηγ ΕΗβ £ο!1ονίηβ; 

Μ (ΐ) ΕνβΓγ οίί ΕβηΙιβΓ ο£ 150 Εοηβ βτοββ Εοηηβββ βη<1 βΗονβ βη<1 βνβτγ βΗίρ 
ο£ Α00 Γοηβ βΓΟββ Εοηηβββ βη<1 βΗονβ οΕΗβτ ΕΗβη βη οίί ΕβηΙιβΓ βΗβΙΙ Ηε ρτονίιίβιΐ 
νίΕΗ βη Οίί ΡβεοΓΐ! ΒοοΙι ΡβΓΕ I (ΗβεΗίηβΓγ δρβεβ ΟρβΓβΕίοηβ). Ενβτγ οίί ΕβηΚβτ 
ο£ 150 εοηβ βΓοββ Εοηηβββ βη<1 βΗονβ βΗβΙΙ βίβο Ηβ ρΓονί<1β<1 νίΕΗ βη Οίί Κβεοηΐ 
ΒοοΙι ΡβΓΕ II (ΟβΓβο/ΒβΙΙββΕ ΟρβΓβΕίοηβ). ΤΗβ Οίί ΚβεοΓά Βοοΐι(β), νΗβΕΗβτ ββ β 
ρβτΕ ο£ ΕΗβ βΗίρ'β ο££ίεϊβΙ 1θ8 Βοοίι ογ οΕΗβτνίββ, βΗβΙΙ Ηο ίη ΕΗβ Ροπηίβ) 
βρβεί£ϊβ<1 ίη Αρρβηάίχ III Εο ΕΗίβ Αηηβχ. 

(2) ΤΗβ Οίί ΚβεοΓίΙ ΒοοΙι βΗβΙΙ Ηβ οοηρΙβΕβιΙ οη εβεΗ οεεββίοη, οη β ΕβηΚ Εο 
ΕβηΙι Ηββίβ ί£ βρρΓορΓίβΕβ, νΗβηβνβΓ βηγ ο£ ΕΗβ ίοΐΐονίηβ ΟρβΓβΕίοηβ Εβίιβ ρίβεβ 
ίη ΕΗβ βΗίρ: 

(β) £ογ πιβεΗίηβΓγ βρβεβ ορβτβΕίοηβ (βΙΙ βΗίρβ): 

(ί) ΗβΙΙββΕίηβ ογ εΐββηίηβ ο£ οίί £υε1 ΕβηΙιβ,* 

(Ίί) «ΙίβεΗβΓββ ο£ ιΙίΓΕγ ΗβΙΙββΕ ογ εΐββ'ηίηβ νβΕβΓ £τοηι ΕβηΙιβ 
Γβ£βΓΓβι1 Εο υηιΙβΓ (ί) ο£ ΕΗβ βυΗ-ρβΓ88ΓβρΗ; 

(ίίί) ιΐίβροββΐ ο£ οίΐγ Γββίάυββ (βΐυάβε); 

(ίν) άίβεΗβΓββ ονβΓΗοβη! ογ ιΐίβροββΐ οΕΗβΓνίββ ο£ ΗίΙββ νβΕβτ 
νΗίεΗ Ηββ βεευπιυΙβΕβιΙ ίη ηβεΗίηβΓγ βρβεεβ. 

(Η) £ογ εβΓ8θ/Ηβ11ββΕ ΟρβΓβΕίοηβ (οίί ΕβηΙιβΓβ): 

(ί) 1οβ<1ίη8 ο£ οίί εβΓβο; 

(ίί) ίηΕβΓηβΙ Ετβηβ£βΓ ο£ οίί εβΓβο άυτίηβ νογββε; 

(ίίί) υηΐοβιΐίηβ ο£ οίί εβΓβο; 

(ίν) ΗβΙΙββΕίηβ ο£ εβΓβο ΕβηΙιβ βηιΐ ϋβιΙίεβΕβά εΐββη ΗβΙΙββΕ ΕβηΙιβ; 
(ν) εΐββηίηβ ο£ εβΓβο ΕβηΙιβ ίηεΐυιίίηβ εηκίβ οίί νββΗίηβ; 

(νί) (ΙίβεΗβΓββ ο£ ΗβΙΙββΕ βχεβρΕ £γοο βββΓβββΕβι! ΗβΙΙββΕ ΕβηΙιβ; 
(νίί) (ΙίβεΗβΓββ ο£ νοΕβτ £γοο βίορ ΕβηΙιβ; 

(νίίϊ) εΐοβίηβ ο£ βΐΐ βρρΙίεβΗΙβ νβίνββ ογ βίηίΙβΓ άβνίεββ β£Εβτ 
βίορ ΕβηΙι άίβοΗβΓββ ΟρβΓβΕίοηβ; 

(ίχ) εΐοβίηβ ο£ νβίνββ ηβεεβββΓγ £ογ ίβοΐοείοη ο£ <1β<1ίεβΕβ<1 

εΐββη ΗβΙΙββΕ ΕβηΙιβ £γοιπ εβΓβο βηά βΕΓΪρρίηβ Ιίηββ β£Εβτ 
βίορ ΕβηΙι «ΙίβεΗβΓββ ΟρβΓβΕίοηβ; 

(χ) ιΐίβροββΐ ο£ ΓββίΛυββ." 

— ■ ”' : ° 1 " ί °£ Ρ Τ^ Γ. ρ Ι, (4) ί, Γβρΐ,ο.,1 ίν , Η . ί2ίί2Ηί!!8 , 

'Έ.οΙ, ίοπ,ρΐ.ι.ί ορβΓβΕίοη „Ηο11 6β ,ί 8 „β<1 ϊ, ΕΙ,β ο££ίββΓ ογ οίίίββΓ» ί„ 
ΕίιβΓββ ο£ Είιβ ΟρβΓβΕίοηβ ΕοηββΓηβ.) βηά βαοΗ βοηρΙβΕβί ρβ 8 β βΐ,βΐΐ Ε,β 
οί 8 ηβ<) 1>7 Είιβ (Ββ.ΕβΓ ο£ ΕΡβ βΐιίρ." 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΤΗβ ίο 11 ο«ίη£ ηβ« ρβΓβκτβρΗ ίβ βά<ϊβ <1 Εο τΗβ βχΐβ 1 :ίη£ ΕβχΕ.' 

"( 7 ) Ρογ οίΐ εβηΚβτβ ο£ Ιβββ ΕΗβη 150 Εοηβ £γοηβ Εοηηβ£β ορβΓβΕίη£ ίο 
βσΟΟΓδβηοβ «ίεΗ Κβ£υ 1 βείοη 15 ( 4 ) ο£ εΗίβ Αηηβχ βπ βρρΓορΓΪβΕβ Οίΐ ΚβοοΓδ ΒοοΚ 
βΗουΙδ Ηβ δβνβίορβδ Ηγ ΕΗβ Α<Ηηίπί 8 εΓ 8 Είοπ. Η 


ΚβκυΙβΕίοη 21 

Βρβοίβΐ Κβςυίτβιηβηεβ £ογ ΡτΐΠίο^ Βίκβ βηδ οΕΗβτ Ρ1βε£οπηβ 
ΤΗβ £θ1Ιο«ίη% πβ« βυΗ-ρβΓβ£ΓβρΗ ίβ βδδβά Εο ΕΗβ βχίβΕίη& ΕβχΕ; 

"(ί) 0ϋ£βί<1β βρβοίβΐ βτβββ βηά πιοΓβ ΕΗβη 12 ηβυΕίοβΙ ηίΐββ £γοιπ ΕΗβ 

ηββΓββΕ Ιβηά βη«1 βυΗ^οΕ ίο ΕΗβ ρτονίθίοηβ ο£ Κβ£ϋ1βΕχοη 11 ο£ εΗίβ 
Αηηβχ, εΗβ «ϋβοΗβτββ £γοοι βιιβΗ <ΐΓχ11ίη£ Γί£β βη«Ι ρ1βε£οΓπβ «Ηβη 
βΕβΕίοηβΓγ ίηΕο ΕΗβ βββ ο£ οίΐ ογ οίΐγ ηίχΕαΓββ βΗβΙΙ Ηβ ρΓοΗίΗίεβδ 
βχοβρί «Ηβη ΕΗβ οχΙ ςοηΕβηΕ ο£ ΕΗβ <ϋβοΗβΓ£ββ «χΕΗουΕ «ΙχΙυείοη ύοββ 
ηοε βχοββδ 100 ρβτίβ ρβΓ ωίΐΐίοη αηΐβββ ΕΗβτβ βΓβ βρρτορΓίβΕβ 
ηβεχοηβΐ Γβ£υ1βΕίοη9 «Η ίο Η βτβ ωοτβ βΕΓχη£βηΕ, χη «ΗίοΗ οβββ εΗβ 
αρρΓορτίβΕβ ηβΕΪοηβ! ΓββυΙβΕίαη8 βΗβΙΙ βρρίγ." 

ΚβκυΙβΕίοη 25 

ΒυΠόίνίβίοη βηά 8ΕβΗί1ΐΕν 

ΤΗβ βχίβΕχηκ ΕβχΕ ο£. βυΠ-ρβΓβ£ΓβρΗ (β) ο£ ρβΓβκτβρΗ (2) ίβ Γβρίβοβά Ηγ εΗβ 
£ο11ο«ίη£ βηά βηΠ-ρβΓβκΓβρΗΒ (Η), (ο) βηά (ά) βΓβ ΓβηυιηΗβΓβδ ββ (<0, (β) 

• 8η{ * (£); 


"(ο) 8 χ< 1 β άβιη 8 £β 


(χ) Εοη£ίευ< 1 ίηΒΐ βχΕβηΕ 


1/3 α 2 / 3 ) ογ 14.5 πιβΕΓββ, 
«ΗίοΗβνβΓ ίβ Ιβββ 


(χί) ΤΓβηονβΓββ βχΕβηΕ 

(ΐηΗοβΓδ £γοο ΕΗο βΗίρ'β 
βίδβ βΕ γϊ£Ηε βπ£ΐββ (ο 
εΗβ οβπΕΓβΙίηβ βε ΕΗβ Ιβνβΐ 
ο£ ΕΗβ ΒΐιιππιβΓ Ιοβδ Ιίηβ) 

(χίχ) νβΓΕίοαΙ βχΕβπΕ 


Β /5 ογ 11.5 πιβΕΓββ, 
«ΗίοΗβνβΓ ίβ Ιβββ 


Ργοπ ΕΗβ πιουΐύβύ Ιίηβ ο£ 
εΗβ Ηοεεοτη βΗβΙΙ ρίβείηβ βε 
οβ'ηΕΓβΙίηβ, υρνβπΐΒ νίεΗουΕ 
Ιίηίε 


(Η) Βοεεοω ύβιη8£β 


(ί) 1 οη£λΕυιϋηβ 1 
βχεβηε 


Ρογ 0 . 31 . £γοπ ΕΗβ 
£ογ«ηγ <1 ρβΓρβη< 1 ίβυΐ 0 Γ 
ο£ εΗβ βΗΐρ 

1 / 3 (Ι. 2/3 ) οι 14.5 
ΓηβΕΓββι «ΗίοΗβνβΓ 
Χ8 ΙβΒβ 


Αηγ οεΗβΙ- ροτε ο£ 
εΗβ θΗίρ 

1 / 3 (Ι· 2 / 3 ) ογ 5 
ΠβεΓββ, «ΗίοΗβνβΓ 
ίβ Ιβ 8 8 


(ίί) ΤΓβηβνβτββ 
βχεβηε 


Β/6 ΟΓ 10 Ώβετβθ, 
«ΗίεΗβνβΓ χβ 1 ε 8 β 


Β /6 ογ 5 ηβετεβ, 
«ΗίοΗβνβΓ ίβ 1 β 30 


(χίχ) νβΓείΟβΙ 
βχεβηε 


Β /15 ΟΓ 6 Πίβετεβ, 
«ΗίεΗβνβΓ ίβ Ιβββ 
πιβ 38 ΐιΓΒ (1 ίτοα εΗβ 
ωουΙ< 1 β <1 Ιίηβ ο£ εΗβ 
Ηοεεοα βΗβΙΙ ρίβείηβ 
βε οβηετβΐχηβ 


Β /15 ογ 6 αιβεΓββ, 
«ΗίοΗβνβΓ 18 1 β 9 8 | 
τηβββυΓβά ίτοα εΗβ 
ηοα 1 ^β (1 Ιίηβ ο£ εΗβ 
Ηαεεοπι βΗβΙΙ ρ 1 αείη£ 
αε εβηεΓβΙίηβ 


(β) χ£ βηγ < 1 βπΐ 88 β ο£ α Ιββββτ βχεβηε εΗαη εΗβ ηΑχίπιυπ βχεβηε ο£ < 1 απΐ 886 
βρβοί£χβ(] χη βαΗ-ρβΓβ^ΓβρΗβ (β) βη <1 (Η) ο£ εΗίβ ρβΓββΓβρΗ υου 1<1 
Γββαίε ίη α γβογ€ 9 βνβΓβ βοπιΐχείοπ, βυοΗ ιίβηβ^β βΗβΙΙ Ηβ εοηβχ< 1 βΓβ <1 ·" 


ΤΗβ εχχ 8 είη£ εβχε ο£ 8 υΗ-ρΒΓ 8 £ΓΒρΗ ( 3 )(ε) ίο Γβρίβοβιΐ Ηγ εΗβ £ο 11 ονχηκ: 


"(β) ΤΗβ οεβΗχΙχεγ ίο εΗβ £ίηβ1 3εβ8β ο£ £1οο<ϋη8 βΗαΙΙ Ηβ χηνββείββεβίΐ 
ηηά πιβγ Ηβ Γβ£βΓ(1β<1 ββ βυ££ίβχβηε ί£ εΗβ ΓίβΗείηβ ΙβνβΓ ουτνε Ηβ9 
βε Ιβββε α Γ3η£β ο£ 20 άββΓβεβ »^··ορί· εΗβ ροβίείοη ο£ βςυχΙίΗΓίυπ) 
χη ΒΒαοοίαείοη «ίεΗ α ιωχίηυι ηίηβ ΙβνβΓ ο£ βε Ιβαβε 

0.1 τηβεΓβ νίεΗχη εΗβ 20 4β£Γβ. ββ υη«1βΓ εΗβ ουενβ 

«ίεΗίη εΗ/,ο Γβη£β βΗβΙΙ ηοε Ηβ I»:-» .. . ,ο175 ηιβετβ Γβύίαηβ. 

ϋηρΓοεβοεβί! ορβηίη£β βΗβΙΙ ηοε Ηβ ίηηβΓββιΙ «ίεΗίη εΗίβ Γβη£β ιιηΐβββ 
εΗβ βρβεβ εοηεβΓηβ<1 ίβ βοβαιηβίΐ εο Ηβ £1σο<1β(1. ΜίεΗϊη εΗίβ Γβη£β, 
εΗβ ίππηβΓΒΪοη ο£ βηχ ο£ εΗβ ορβηίη£β 1ίβεβ<1 ίη βυΗ-ρ8Γ8£Γ8ρΗ (β) ο£ 
εΗίβ ρΒΓ8£ΓβρΗ βηιΐ οεΗβτ ορβηίη£8 οβρβΗΙβ ο£ Ηβίη£ ο!οββ<1 
«βΒεΗβΓεί£Ηε ιηβχ Ηβ ρβτπ>ίεεβ<ι." 


ΤΗβ £ο 11 ο«ίη£ ηβ« βοΗ-ρβγββγβρΗ ίβ 8 < 1 < 1 β <1 εο εΗβ βχίβείηΒ εβχε ο£ ρβΓβ£Γ 3 ρΗ ( 3 ): 

"(β) Εςυβίίζβείοη 3 ΓΓβη£ειηβηε 8 ΓβθοΪΓίη£ ηβοΗοπίβΑί βίιΐβ βυοΗ ββ νβίνββ 
ογ ΟΓΟββ-Ιβνβΐ 1 ίη£ ρίρββ, ί£ £ίεεβ< 1 , βΗβΙΙ ηοε Ηβ οσηβί< 1 βΓβ <1 £ογ 
εΗβ ρυτροββ ο£ Γβάαοίη£ βη βη^ΐβ ο£ ΗββΙ ογ βεεβίηίπκ εΗβ ιηίπίηυΐη 
Γβπ£β ο£ ΓββίοΙυβΙ βεβΗίΙίε^ εο ηββε εΗβ ΓβςυΪΓβπιβηεβ ο£ 

81 ΐΗ-ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρΗβ (β), (Η) 8 Π <1 (θ) θ£ εΗίβ ρ<!Γ 3 £Γ 3 ρΗ 3 Π (1 3 ϋ££ϊθίβηε 
Γβ 8 ΐ( 1 υα 1 βεβΗχΙίεγ βΗβΙΙ Ηβ τηβίηεβίηβά < 1 ιΐΓΪη£ βΐ! βε 3 £ββ «Ηβτβ 
βςυβίίζβείοη ίβ υββά. δρβοββ «ΗίβΗ 3Γβ ΙίηΗβιί Ηχ άυοεβ ο£ 8 ΐ3Γ£β 
βΓΟββ-ββοείοηβΙ βΓββ ιηβγ Ηβ οοηβίάβΓβίΙ εο Ηβ οοππηοη." 


ΤΗβ βχίβείηΒ εβχε οί ρ 3 Γβ£ΓβρΗ ( 4 )(Η) ίβ τβρίβοβά Ηγ εΗβ ίοΐΐονίηκ; 


"(Η) ΤΗβ ρβπηββΗίΙίείββ βββαιηβίΐ 
βΗβΙΙ Ηβ ββ £ο11ονβ: 

Βρβοββ 

ΑρρΓορΓίβεβιΐ εο βεοΓββ 
Οοευρχβ^ 6γ βοοοοηοάβείοη 
0εευρίβ<1 Ηγ οαεΗΐηβΓγ 
νοίθβ 

Ιηεβηείβί! £ογ εοπβυηβΗΙβ 11 ςυί( 1 β 
1 ηεβη( 2 β (1 £ογ οεΗβΓ Ιχςυχάβ 


£ογ βρβεββ £ 1 οο( 1 βά 38 α Γββυΐε ο£ άβπιβ^β 

ΡβηηββΗίΙίείββ 

0.60 
0.95 
0.85 
0.95 

0 εο 0 . 95 * 

0 εο 0 . 95 * 


ΤΗβ ρβπηββΗίΙίεΐ ο£ ρβτείβΐΐγ £χ 11 β <1 εοηρβΓεπιβηεβ βΗβΙΙ Ηβ 
εοηβίβεβηε «ίεΗ εΗβ βπουηε ο£ 1 χςυί 8 εβΓΓΧβ <1 ίη εΗβ 
εοπρβΓειηβηε. ΙίΗβηβνβΓ άβτηβ£β ρβηβετβεββ β εβηΐί εοηεβίπίη£ 
Ιχςυίϋβ, ίε βΗβΙΙ Ηβ βββυαβά εΗβε εΗβ εοηεβηεβ βΓβ εοιηρίβεβίγ 
Ιοβε £γοο εΗβε εοιηρβΓειηβηε αη 8 Γβρίβεβά Ηγ ββίε «βεβΓ ιιρ εο εΗβ 
Ιβνβΐ ο£ εΗβ £ 1 ηβ 1 ρίβηβ ο£ βςυίΙίΗΓΧυια." 


ΤΗβ £ΪΓΒε ρΗτβΒβ θ£ ρ 8 Γ 3 £ΓβρΚ ( 5 ) ίβ 8 ΡβΠ< 1 β <1 εο Γ 68 < 1 : 

"( 5 ) ΤΗβ ΜββεβΓ ο£ βνβΓγ ηβ» οχΙ εβηΗβτ βηά εΗβ ρβΓβοη χη εΗβΓ£β οί & ηβ» 
ηοη-ββ 1 £-ρΓορβ 11 β 8 οχΙ εβηΚβτ εο «ΗχεΗ εΗίβ Αηηβχ βρρίχββ βΗβΙΙ Ηβ 
βυρρ 1 ίβ <1 ίη βη βρρΓονβά £οπη «ίεΗ; " 


ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΜΕΡ0 / 14(20) 

Εχι,τροβπί ΙΙροστασύας θαλάσσιου Περιβάλλοντος χου υιοθετήθηκε 
την 7 ΓεκτερΒρίου 1984 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1978 
ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1973 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ; 


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τις αρμοδιο'τητες εου το Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης 
1973 για την ηράληψη της ρύπανσης απά πλοι'α, (στο εξιίς αναφεράμενη σαν "Σύμβαση 
1973") και π απάφαση Α297 (VIII) παρέχουν στην Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Πε¬ 
ριβάλλοντος για την εξέταση και υιοθέτηση τροποποιήσεων στην Σύμβαση 1973. 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑ ΠΕΡΑ το άρθρο VI του Πρωτοκόλλου 1978 που α.να<ρέρεται 
, στη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, (στο εξής ενα- 
ρερόμενο σαν "Πρωτόκολλο 1978"), 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ χατά την 20η σύνοδό της τις τροποποιήσεις του Πρωτο¬ 
κόλλου 1978 που προτάθηπαν και οι οποίες κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο 
16(2)(α) της Σύμβασης 1973, 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(δ) της Σύμβασης 1973 τις τροποποιή¬ 
σεις στο παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 το κείμενο των οποίων περιέχεται στο 
παράρτημα της απόφασης αυτής. 

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ σύμσωνα με το άρθρο 16(2)(στ)(ιιι) της Σύμβασης 1973, ότι 

1 οι τροποποιήσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 7η Ιουλίου 

> 1985, εκτός αν, πριν από την ημερομηνία αυτή το ένα τρίτο των Μερών ή περισ- 
* .τους 

σότερα ή τα Μέρη των οποίων η συνολική χωρητικότητα των εμπορικών στόλων συνυ- 

στά το 50% ή περισσότερο της παγκόσμιας χωρητικότητας γνωστοποιήσουν στον 

Οργανιομό τις αντιρρήσεις για τις τροποποιήσεις. 

3. ΠΡ0ΣΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι σύμσωνα με το άρθρο 16(2)(ζ)(ΐι) 
Σύμβασης 1973, οι τροποποιήσεις θα τεδούν σε ισχύ την 7 Ιαυουαρίου 1986 με 

την αποδοχή τους από αυτά σύμφωνα με τη προηγούμενη παράγραφο 2. 

4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ε) της Σύμβα¬ 
σης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη του Πρωτοκόλου 1978 επικυρωμένα αντίγρα¬ 
φα της απόφασης αυτής και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχεται στο πα¬ 
ράρτημα. 

5. ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει στα.Μέλη του 
Οργανισμού τα οποία δεν είναι Μέρη του Πρωτοκόλλου 1978 αντίγραφα της Λπόφασης 
και του Παραρτήματος αυτής. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 
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Τ ροποποιήσεις του Ηαραρτ ήματο 5 του Πρωτοκόλ λου 1978 
που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη 
τη; ρύπανσης από πλοία, 19 73. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΪΡΟΛΗΫΗ ΤΗΕ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Κανονισμό; 1 
Ορισμοί 

Το ύπαρχον κείμενο των παραγράφων(26) και (27) να αντιχατασταθεί ως 

εξής: 

"(26) Ανεξάρτητα από τι; διατάζεις τη; παραγράφου (6) του κανονισμοί αυτοί, 
για του; σκοποί; των κανονισμών 13, 13Β, 13Ε και 18(4) του Παραρτήματος αυτοί, 
"νεο πετρελαιοφόρο" είναι εκείνο: 

(α) του οποίου το συμβόλαιο κατασκευής υκογράφηκε μετά την 1η Ιουνίου 1979, ή 

(5) σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο κατασκευή; η τρόπιδα του τέθηκε ή 
βρίσκεται σε παρόμοιο στάδιο κατασκευή; την 1η Ιανουάριου 1980, ή 
(γ) παραδόθηκε μετά την 1η Ιουνίου 1982, ή 
(δ) υπε'στει μετασχευή ευρεόα; έκτασης: 

(ι) τη; οποίας το συμβόλαιο υπογράφηκε μετά την 1η Ιουνίου 1979, ή 

(ιι) σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο, οι εργασίες μετασχευή; 
άρχισαν μετά την 1η Ιανουάριου 1980, ή 

(ιιι) αυτή κερατώθηκε μετά την 1η Ιουνίου 1982, με εξαίρεση τα πετρε¬ 
λαιοφόρα 70.000 τόννωυ ε Τ$$ι&υς (ΟΗΤ) και πάνω, ο ορισμό; της παρα¬ 
γράφου (6) του κανονισμοί αυτοί θα εφαρμόζεται για του; σκοποί; 
του κανονισμοί 13(1) του παραρτήματος αυτοί. 

(27) Ανεξάρτητα από τις διατάζεις της παραγράφου 7 του κανονισμοί αυτοί, για 
του; σκοποί; των κανονισμών 13, 13Α, 13Β, 13Γ, 13Δ, 18(5) και 18(6)(γ) του 
παραρτήματος αυτοί "ύπαρχον πετρελαιοφόρο" είναι εκείνο που δεν είναι νέο 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 26 του κανονισμοί αυτοί". 

Κ ανονισμός 9 

Έλεγχος της απόρριψης πετρελαίου 

Το υπάρχου κείμενο τη; υποπαραγράφου 1(α)(νι) αντικαθίσταται ως εξής: 

"(νι) Το δεξαμενόπλοιο έχει σε λειτουργία σύστημα παραχολοόθησης και ελέγχου 
της απόρριψης πετρελαίου και διάταξη δεξαμενής- καταλοίπων όπως απαιτείται από 
τον χανονισμό 15 του παραρτήματος αυτοί"·. 

Το υπάρχου κείμενο της υποπαραγράφου 1(β)(ν) αντικαθίσταται ως εξής: 

"(υ) Το πλοίο έχει σε λειτουργία σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρ- 
ριψης’πετρελαίου, εξοπλισμό διαχωρισμοί πετρελαίου/υεροί, φίλτρο πετρελαίου ή 
άλλη εγκατάσταση όπως απαιτείται από του κανονισμό 16 του παραρτήματος αυτοί". 

Το υπάρχου κείμενο της υποπαραγρ. (4) αντικαθίσταται ως εξής: 

"(4) Οι διατάζεις τη; παραγράφου (·1) του κανονισμοί αυτοί δεν εφαρμόζονται 
κατά την απόρριψη καθαροί ή διαχωρισμένου έρματος ή μη επεξεργασμένων πετρε¬ 
λαιοειδών μιγμάτων, των οποίων η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο, χωρίς αραίωση 
δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη αυά εκατομμίριο (ΡΡΜ) και τα οποία δεν προέρχονται 
από υδροσυλλέκτες αντλιοστασίου φορτίου και δευ έχουν αναμιχθεί με κατάλοιπα 
φορτίου. Οι διατάζεις της παραγράφου (1)(β) του κανονισμοί αυτοί, δεν εφαρμό¬ 
ζονται κατά την απόρριψη πετρελαιοειδών μιγμάτων που έχουν υποστεό επεξεργασία 
με την προϋπόθεση τήρησης των ακολουθών συνθηκών:" 

(α) τα πετρελαιοειδή μίγματα δεν προέρχονται από τους υδροσυλλέκτες του 
αντλιοστασίου φορτίου, 

(β) τα πετρελαιοειδή μίγματα δευ έχουν αναμιχθεί με κατάλουπα φορτίου, 

(γ) το περιεχόμενο πετρέλαιο χωρίς αραίωση των καταλοίπων δεν υπερβαίνει τα 

15 μέρη ανά εκατομμίριο (ΡΡΜ)* και 

(δ) το πλοίο έχει σε λειτουργία σίστημα φίλτρου πετρελαίου, σίμφωνα με τις 
απαιτήσεις του κανονισμοί 16(7) του παραρτήματος αυτοί". 

Κανονισμός 10 

Μέθοδοι για την αποφυγή ρίπαυσος από- πετρέλαιο 
από πλοία που ταζιδείουν σε ειδικές περιοχές. 

Τα υπάρχοντα κείμενα τωυ παραγράφων (2),(3) και (4) αντικαθίστανται ως 

εξήε: 

"(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του κανονισμοί 11 του Παραρτήματος αυτοί: 


(α) απαγορείεται οποιαδήποτε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιώδου; 
μίγματος από κάθε πετρελαιοφόρο και από κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 
400 κόρων και πάνω που δευ είναι πετρελαιοφόρο, όταν αυτό βρίσκεται σε 
ειδική περιοχή. 

(β) απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιώδου; 
μίγματος από πλοίο ολικής χωρητικότητας κάτω από 400 κόρους που δεν είναι 
πετρελαιοφόρο όταν αυτό βρίσκεται σε ειδική περιοχή, εκτός αυ η περιε¬ 
κτικότητα σε πετρέλαιο τωυ αποβλήτων χωρίς αραίωση δεν είναι μεγαλύτερη 
από 15 ΡΡΜ (μέρη ανά εκατομμύριο μερών) ή εναλλακτικά όταν ικανοποιούν¬ 
ται όλες οι παρακάτω συνθήκες: 

(ι) το πλοίο βρίσκεται κανονικά σε πορεία* 

(ιι) η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο των αποβλήτων είναι μικρότερη από 
100 ΡΡΜ (μερών αυά εκατομμίριο μερών)* και 

(ιιι) η απόρριψη πραγματοποιείται όσο είναι πρακτικά δυνατό μακρυά από 
την ακτή, αλλά σε καμμιά περίπτωση λιγότερο από 12 ναυτικά μίλια 
από την πλησιέστερη ακτή. 

(3)(α) Οι διατάζεις της παραγράφου (2) του κανονισμοί αυτού δευ θα εφαρμόζονται 
,όταν γίνεται απόρριψη καθαρού έρματος ή έρματος, που προέρχεται από δεξα¬ 
μενές διαχωρισμένου έρματος. 

(β) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (2) (α) του χανονισμού αυτοί δευ θα εφαρ¬ 
μόζονται στις περιπτώσεις απόρριψη; επεξεργασμένου υεροί τωυ υδροσυλ- 
λεκτών των χώρων του μηχανοστασίου, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται 
όλε; οι παρακάτω συνθήκες; 

(ι) το νερό τωυ υδροσυλλεκτώυ δευ προέρχεται από τους υδροσυλλέκτες 
του αντλιοστασίου φορτίου* 

(ιι) το νερό τωυ υδροσυλλεκτώυ δεν αναμίχθηκε με κατάλοιπα φορτίου πε¬ 
τρελαίου* 

(ιιι) το πλοίο βρίσκεται κανονικά σε πορεία* 

(ιν) η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο τωυ αποβλήτων δεν υπερβαίνει τα 
15 ΡΡΜ (μέρη ανά εκατομμύριο)* 

(ν) το πλοίο έχει σε λειτουργία συσκευή φίλτρου που είναι σύμφωνη 
με τον χανονισμό 16(7) του παραρτήματος αυτοί. 

(υι) το σύστημα φίλτρων είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό διακοπής, ο 

οποίος θα εξασφαλίζει την αυτόματη διακοπή της απόρριψη;, όταν η 
περιεκτικότητα σε πετρέλαιο των αποβλήτων υπερβεί τα 15 ΡΡΜ (με¬ 
ρών 1 ανά εκατομμύριο). 

(4)(α)Σε καμμιά περίπτωση το απορριχτάμευο νερό δεν θα περιέχει χημικέ; ή άλλε; 
ουσόε; σε ποσότητε; ή συγκεντρώσει; που είναι επιβλαβεί; για το θαλάσσιο 
περιβάλλον, ή χημικές ή άλλες ουσίες που εισάγονται με σκοπό την κατα- 
στρατήγηση των συνθηκών απόρριψης, που καθορίζονται στον κανονισμό αυτό. 

(β) Τα κατάλοιπο πετρελαίου που δευ είναι δυνατό να απορριφθοόν στη θάλασσα 
σύμφωνα με τις διατάζεις των παραγράφων (2) ή (3) του κανονισμοί αυτοί, 
θα κρατούνται στο πλοίο, ή θα παραδίδονται σε ευκολίες υποδοχής 1 . 1 

Κανονισμός 13 

Δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος, δεξαμενές καθαροί 
έρματος και καθαρισμός με αργό πετρέλαιο. 

Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (3) να αντιχατασταθεί ως εξής: 

"(3) Εε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται θαλάσσερμα στις δεξαμενές 
φορτίου κλην: 

(α) σπανίων περιπτώσεων ταξιδίων με καιρικές συνθήκες τόσο δυσμενείς που κατά 
τη γνώμη του πλοιάρχου πρέπει να τοποθετηθεί πρόσθετο θαλάσσερμα στις δε¬ 
ξαμενές φορτίου για την ασφάλεια του πλοίου* 

(β) εξαιρετικών περιπτώσεων όπου ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της λειτουργικότητας 
ενός πετρελαιοφόρου καθιστά αναγκαία την τοποθέτηση θαλασσέρματος πέρα 
από την ποσότητα που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο (2) του κανονισ¬ 
μοί αυτοί, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητα αυτή περιλαμβάνεται 
στην κατηγορία των εξαιρετικών περιπτώσεων που έχουν καθιερωθεί από τον 
Οργανισμό. Το πρόσθετο αυτό έρμα πρέπει να υποστεί επεξεργασία και να 
απορριφθεί σίμφωνα με τον κανονισμό 9 του παραρτήματος αυτοί και σύμφωνα 
με τι; απαιτήσει; του κανονισμοί 15 του ίδιου παραρτήματος. Κατάλληλη 
εγγραφή πρέπει να γίνει στο βιβλίο πετρελαίου που προβλέπεται από του 
κανονισμό 20 του παραρτήματος αυτοί". 

Κανονισμάς 13Α 

Απαιτήσει; για πετρελαιοφόρα με δεξαμενές αποκλειστικά 
για, καθαρό έρμα 

Η παράγραφος (4)(β) να διαγράφει και η παράγραφος (4)(α) να αριθμηθεί 
ως (4). 
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Κανονισμός 13Β 

Απαιτήσεις για την πλύσ.η με αργό πετρέλαιο 

Οι παρακάτω λέξεις να προστεθούν στο τέλος της παραγράφου (3): 

"και όπως μπορεί να τροποποιηθούν στο μέλλον". 

Η παράγραφος (5)(β) να διαγράφει και η παράγραφος (5)(α) ν αριθμηθεί ως (5). 

Κανονισμός 1 3Γ 

Υπάρχοντα δεξαμενόπλοια που εχτελούν ειδιλά ταξίδια 

Κ πρώτη φράση της παραγράφου (1) τροποποιείται ως εξής: 

• "(1) Σύμφωνα με τις διατάζεις της παραγράφου (2) του κανονισμού αυτού, ο κανο¬ 
νισμός 13(7) έως (10) του παραρτήματος αυτού, δεν θα εφαρμόζεται σε υπάρχοντα 
δεξαμενόπλοια που εχτελοόν ειδικούς πλόες αποκλειστικά μεταξύ*" 

Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (2)(α) αντικαθίσταται ως εξής: 

"(α) Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό 11 του παραρ¬ 
τήματος αυτού, όλο το θαλάσσερμα, συμπεριλαμβανομένου, και του καθαρού έρματος 
και των εχπλυμάτων πλύσης των δεξαμενών κρατούνται στο πλοίο και μεταφέρονται 
στις ευκολίες υποδοχής. Κατάλληλη εγγραφή θα γίνεται στο βιβλίο πετρελαίου 
που αναφέρεται στον κανονισμό 20 αυτού του παραρτήματος, το οποίο θα θεωρεί¬ 
ται από την αρμόδια Αρχή του λιμανιού κατάπλου". 

Η παράγραφος (3) να δίαγραφεί. 


Κανονισμός 14 

0 τίτλος του κανονισμού ν'αυτικατασταθεί ως εξής: 

"Διαχωρισμός πετρελαίου και θαλασσέρματος και μεταφορά 
πετρελαίου στις πλωριές δεξαμενές ζυγοστάθμισης". 

Οι εξής νέες παράγραφοι να προστεθούν στο υπάρχον κείμενο: 

"(4) Σε κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και πάνω του οποίου το συμ¬ 
βόλαιο κατασκευής υπογράφηκε μετά την 1 η Ιανουαρίου 1982, ή σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει συμβόλαιο χατασκευής η τρόπιδα του οποίου τέθηκε, ή αυτό βρισκόταν 
σε παρόμοιο στάδιο χατασχευής μετά την 1η Ιουλίου 1982 δεν πρέπει να μεταφέρε- 
ται πετρέλαιο στην πλωριά δεξαμενή ζυγοστάθμισης ή στη δεξαμενή που βρίσκεται 
πρώραθευ της φραχτής σύγχρουσης. 

(5) Όλα τα πλοία εκτός από εκείνα που εμπίπτουν στην παράγραφο (4) του κανο¬ 
νισμού αυτού, θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, όσο 
είναι λογικό και πρακτικά δυνατό". 

^ Κλονισμός 15 
Αποθήκευση πετρελαίου στο πλοίο 

Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (2)(γ) να αντιχατασταθεί ως εξής: 

"(γ) Οι διατάξεις της Δεξαμενής καταλοίπων ή ο συνδυασμός των δεξαμενών κατα¬ 
λοίπων, πρέπει να έχουν την αναγκαία χωρητικότητα για συγκράτηση των καταλοί¬ 
πων πετρελαίου και ακαθάρτου έρματος, τα οποία παράγονται κατά την πλύση των 
δεξαμενών, Η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών καταλοίπων 
δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 3% της σε πετρέλαιο μεταφορικής ικανότη¬ 
τας των πλοίων, εκτός αν η Αρχή μπορεί να δεχθεί: 

(ι) το 2% για τα πετρελαιοφόρα εκείνα, που οι διατάζεις πλύσης των δεξαμενών 
είναι τέτοιες, ώστε όταν η δεξαμενή ή δεξαμενές καταλοίπων πληρωθούν με 
νερό που χρησιμοποιείται για την πλύση, η ποσότητ# 1 ^ επαρκεί για την 
εργασία αυτή, καθώς και για την λειτουργία των τζιφαριών που λειτουργούν 
με νερό σε περίπτωση που το πλοίο διαθέτει, χωρίς να χρειάζεται να διο- 
χετευθεί στο σύστημα πρόσθετη ποσότητα νερού* 

(ιι) το 2% σε περίπτωση που υπάρχουν δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος (3βΤ) ή 
δεξαμενές καθαρού έρματος (ΟΒΤ), σύμφωνα με τον κανονισμό 13 του παραρ¬ 
τήματος αυτού, ή σε περίπτωση που για την πλύση των δεξαμενών χρησιμο¬ 
ποιείται σύστημα 00Η, τοποθετημένο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κανο¬ 
νισμού 13Β του ίδιου παραρτήματος. II χωρητικότητα αυτή μπορεί να μειωθεί 
ακόμη στο 1,5% στα πετρελαιοφόρα εκείνα που οι διατάζεις πλύσης είναι τέ¬ 
τοιες ώστε όταν η δεξαμενή ή δεξαμενές καταλοίπων γεμίσουν με νερό που 
χρησιμοποιείται για την πλύση, η ποσότητα αυτή να επαρκεί για την εργασία 
αυτή, καθώς και για την λειτουργία των τζιφαριών που λειτουργούν με νερό, 
σε περίπτωση που το πλοίο διαθέτει, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη ποσότητα 
νερού να διοχετευθεί στο σύστημα* 

(ιιι) το 1% για Τ πλοία συνδυασμένων φορτίων εφόσον το φορτίο πετρελαίου μεταφέ- 
ρεται μόνο σε δεξαμενές με λεία τοιχώματα. Η χωρητικότητα αυτή μπορεί 


ακόμη να μειωθεί στο 0,8% σε περίπτωση που οι διατάζεις πλύσης των δεξα¬ 
μενών είναι τέτοιες ώστε όταν η δεξαμενή ή δεξαμενές καταλοίπων γεμίσουν 
με νερό που χρησιμοποιείται για την πλύση η ποσότητα αυτή να επαρκεί για 
την εργασία αυτή, καθώς και για τη λειτουργία των τζιφαριών που λειτουρ¬ 
γούν με νερό σε περίπτωση που το πλοίο διαθέτει χωρίς να χρειάζεται 
πρόσθετη ποσότητα νερού να διοχετευθεί στο σύστημα. 

Κέα πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους 70.000 τόνυων και κάνω πρέπει να είναι εφο¬ 
διασμένα με δύο τουλάχιστο δεξαμενές καταλοίπων". 

Κ τελευταία παράγραφος (3)(α) του υπάρχοντος κειμένου να αντιχατασταθεί 
ως εξής* 

"(α) Το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της απόρριψης πετρελαίου πρέπει να 
μελετηθεί και να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις'οδηγίες ναι προδιαγραφές των συστη¬ 
μάτων ελέγχου και παρακολούθησης απόρριψης πετρελαίου που προορίζονται για πε¬ 
τρελαιοφόρα που καταρτίσθηκαν από του Οργανισμό*. 0ι Αρχές μπορούν να αποδέ¬ 
χονται ειδικές διατάζεις όπως με λεπτομέρεια περιέχονται στις οδηγίες και προ¬ 
διαγραφές". 

Το υπάρχου κείμενο της παραγράφου (5) αντικαθίστατο* ως εξής: 

"(5)(α) Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις των παραγράφων (1),(2) 
και (3) του κανονισμού αυτού κάθε δεξαμενόπλοιο που εκτελεί αποκλειστικά ταξί¬ 
δια 72 ωρών ή μικρότερα χαί μέσα σε 50 μίλια από την πλησιέστερη αχτή, με την 
προϋπόθεση ότι το δεξαμενόπλοιο εχτελεί αποκλειστικά ταξίδια μεταξύ λιμανιών ή 
σταθμών ενός κράτους μέλους της σύμβασης αυτής. Κάθε τέτοια εξαίρεση θα υπό- 
κειται στην απαίτηση ότι το δεξαμενόπλοιο θα πρέπει να κρατεί εκ'αυτού όλα τα 
πετρελαιοειδή μίγματα και στη συνέχεια να τα παραδίνει στις ευκολίες υποδοχής, 
που σύμφωνα με απόφαση της Αρχής είναι διαθέσιμες και επαρκείς για την παραλα¬ 
βή τέτοιων πετρ'ελαιοειδώυ μιγμάτων. 

(β) Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις της παραγράφου (3) αυτού 
του κανονισμού για δεξαμενόπλοια άλλα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (α) της παραγράφου αυτής, σε περιπτώσεις που: 

(ι) το δεξαμενόπλοιο είναι υπάρχου 40.000 τόυνωυ νεκρού βάρους και πάνω, 

όπως αναφέρεται στον κανονισμό 13Γ(1) του παραρτήματος αυτού, το οποίο 
εκτελεί ειδικά ταξίδια και τηρεί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 
κανονσιμό 13Γ(2)* ή 

(ιι) το δεξαμενόπλοιο απασχολείται αποκλειστικά σε μία ή περισσότερες από τις 
παρακάτω περιπτώσεις τάζε ιδιών: 

11) ταξίδια μέσα σε (Οδικές περιοχές, ή 

(2) ταξίδια μέσα σε 50 μίλια από την πλησιέστερη ακτή, εκτός ειδικών πε¬ 
ριοχών, όπου το δεξαμενόπλοιο απασχολείται: 

(αα) σε ταξίδια μεταξύλιμανιών χα« σταθμών κράτους μέλους της σύμβασης 
αυτής, ή 

(6β) σε περιορισμένα ταξίδια όπως προσδιορίζονται από την Αρχή διάρ¬ 
κειας 72 ωρών ή μικρότερης με την προϋπόθεση ότι συμμμορφωνεται 
με τις εξής συνθήκες: 

(3) όλα τα πετρελαιοειδή μίγματα κρατούνται στο πλοίο και.στη συνέχεια 
παραδίνονται σε ευκολίες υποδοχής* 

(4) για τα ταξίδια που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (Β)(ιι)(2) της παρα¬ 
γράφου αυτής, η Αρχή αποφασίζει ότι οι ευκολίες υποδοχής* είναι επαρκείς 
για την παραλαβή των πετρελαιοειδών μιγμάτων στα λιμάνια φόρτωσης ή 
σταθμούς που το δεξαμενόπλοιο προσεγγίζει* 

(5) στο διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο, εφόσον 
απαιτείται, οπισθογραφείται για το γεγονός ότι το πλοίο απασχολείται 
αποκλειστικά οε ταξίδια μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών, όπως αυτές 
καθορίζονται στις υποπαραγράφους (β)(ιι)(1) και (β)(ιι)(2)(β6) της 
παραγράφου αυτής* και 

(6) η ποσότητα, η ημερομηνία και το λιμάνι παράδοσης καταχωρούυται στο 
βιβλίο πετρελαίου". 

Το υπάρχου κείμενο της παραγράφου (7) αντικαθίσταται ως εξής: 

"(7) Οι απαιτήσεις των παραγράφων (1),(2) και (3) του κανονισμού αυτού, δεν θα 
εφαρμόζονται σε πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν άσφαλτο ή άλλα προϊόντα που υπό- 
κεινται στις διατάζεις του παραρτήματος αυτού, τα οποία λόγω των φυσικών τους 
ιδιοτήτων εμποδίζουν τον αποτελεσματικό διαχωρισμό και παρακολούθηση. 0 έλεγ¬ 
χος της απόρριψης των ουσιών αυτών σύμφωνα με τον κανονισμό 9 του παραρτήμα¬ 
τος αυτού θα πραγματοποιείται με την αποθήκευση των καταλοίπων στο πλοίο και 
την παράδοσή τους σε ευκολίες υποδοχής μαζί με όλα τα κατάλοιπα που προέρχονται 
από την πλύση". 


Γίνεται μνεία στις οδηγίες και προδιαγραφές των συστημάτων παρακολούθησης 
και ελέγχου απόρριψης πετρελαίου για πετρελαιοφόρα που υιοθετήθηκαν με 
την απόφαση Α.496(ΧΙΙ). 
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Κανονισμέ; 16 

Το υπάρχου κείμενο του Κανονισμού 16 υα αυατιχατασταθεί ' ως εξής: 

"Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης απόρριψης πετρελαίου και 
εξοπλισμός διαχωρισμού πετρελαίου/νερού και συσκευή φίλτρου. 

(1) Κίθε Ιλοώ 400 «όρων ολυειίε χωρητικότητας (κοχ) καρ ηα'«ρ αλΧοΓ μρκρΛερο 
αχί 10.000 κοχ 9α εροδια'ζεταρ με συσκευή δμαχωρμοτίρα ιετρελαίομ/νεροί (σμ- 
ακεοΛ των 100 ΡΡΜ), εομ βα ομμμορρώμεταμ με τμς δματιίίεμς της καραγρίφου (6) 
του κανονισμοί) αυτοί. Ρ<ί»ε κλομο το οκομο μεταφέρει μεγα'λες κααίτητες καυσί¬ 
μου κετρελαμου θα ουμμορφιΐυεταμ με την εαρΐχραρο (2) του κανονισμοί! αυτού Λ τηυ 
παράγραφο (1) του κανονισμού 14, 

(2) Κάθε πλοίο 10.000 κόρων ολικής χωρητικότητας χσε πάνω θα εφοδιάζεται είτε 
με: 

<α)-> εξοπλισμό διαχωριστέρα πετρελαίου/νερού (συσκευή 100 ΡΡΜ) σύμφωνα με την 
παράγραφο (6) του κανονισμού αυτού χαε σύστημα ελέγχου χαε παρακολούθησ·,.. 
της απόρριψης πετρελαίου σύμφωνα με την παράγραφο (5) του χανουεσμού 
αυτού, έ 

(β)^ εξοπλισμό φίλτρου (συσκευή 15 ΡΡΜ) σύμφωνα με την παράγραφο (7) του χάνο- 
νεσμού αυτού. 

(3) (α)Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις των παραγράφων (1) χαε (2) 

του χανουεσμού αυτού κάθε πλοίο που αποκλειστικά απασχολείταε: 

(ε) σε ταξίδια μέσα σε ειδικές περιοχές, έ 

(εε) σε ταξίδια μέσα σε 12 μίλεα από την πλησεέστερη ακτή εκτός ειδικών 
περιοχών με την προϋπόθεση ότι το πλοίο: 

(1) ταξιδεύει μεταξύ λιμαυιών χαε σταθμών στην επικράτεια κράτους 
μέλους της σύμβασης αυτές* ή 

(2) με απόφαση της Αρχές εχτελεί κερεορεσμένα ταζίδεα* 

με την προϋπόθεση ότε ύλες οε παρακάτω συνθήκες πληρούυταε: 

(εεε) το πλοίο δεαθέτεε δεξαμενή συγκράτησης η οποία ε£εε επαρκή ύγχο 

χαε εχαυοποεεί την Αρχέ»για τη συνολικέ συγκέντρωση στο πλοίο του 
πετρελαίου/νερού των υδροσυλλεκτών, 

(εν) ολα τα νερά των υδροσυλλεχτών χρατούνταε στ’ο’ πλοίο χαε στη συνέχεεα 
παραδίνονται σε ευκολίες υποδοχές, 

(ν) η Αρχή έχεε αποφασίσει την επα'ρκεεα των ευκολιών υποδοχές γεα την 
παραλαβή των νερών των υδροσυλλεχτών σε εχαυύ αρεθμύ λεμανεών έ 
σταθμών που προσεγγίζει το πλοίο, 

(νε) στο δεεθνές πεστοποεητεχο* πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο, 

εφόσον απαετείταε, γίνεται μνεία στο γεγονός ότε το πλοίο απασχο- 
λεεταε αποκλειστικά σε ταζίδεα που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 
(α)(ε) έ (α)(εε)(2) της παραγράφου αυτές, χαε 

(υεε) η ποσότητα, η ημερομηνία χαε το λεμάνε παρα'δοσης θα χαταχωρούνταε 
στο βεβλίο πετρελαίου. 

(6) Η Αρχέ θα εξασφαλίζεε ότε τα πλοία κάτω από 400 χόρους ολεχές χωρητεχο'τη- 
τας (κοχ) εξοπλίζονται, όσο αυτό είναε πραχτεκά δυνατό, με μέσα συγκράτη¬ 
σης στο πλοίο του πετρελαίου έ των πετρελαεοεεδών μεγμάτων έ απόρριψης 
αυτών σύμφωνα με τες απαετέσεες του χανονεσμού 9(1)(β) αυτού του παραρ¬ 
τήματος. 

(4) Γεα τα υπάρχοντα πλοία οε απαετέσεες των παραγράφων (1), (2) χαε (3) του 
χανονεσμού αυτού θα εφαρμοοθούν τρία έτη μετά από την ημερομηνία θέσεως σε εσχύ 
της σύμβασης αυτές. 

(5) Τα συστήματα αυτόματης παραχολούθησης χαε ελέγχου της απόρρεψης πετρελαίου 
θα εεναε τύπου εγχεχρεμένου από την Αρχέ. Γεα τη σχεδίαση του μετρητέ ·περιε¬ 
κτικότητας πετρελαίου, το οποίο θα ενσωματώνεταε στο σύστημα, η Αρχέ θα λαμβά- 
νεε υπόψη τες προδιαγραφές τες οποίες έχεε υποδείζεε ο Οργανισμός*. Συσχευέ 
καταγραφές θα τοποθετηθεε στο ούστπμα γεα τη συνεχή καταγραφή της περιεκτικότη- 
τας πετρελαίου σε μέρη ανά εχατομμύρεο. Αυτή η χαταγροφέ θα δύναταε να πεστο- 
ποεηθεε ως προς το χρόνο χαε την ημερομηνία χαε θα φυλλάσσεταε επί τρία έτη 
χουλάχεσχο. Το σύστημα^αυτόματης παρακολούθησης χαε ελέγχου της απόρρεψης θα 
λεετουργεε όταν απορρεπτονταε απόβλητα στη θάλασσα χαε θα είναε έτσε ώστε να 
εξασφαλίζεε, ότε κάθε απόρρεψη μίγματος πετρελαίου θα σταματά αυτόματα αν η 

η περεεχτεχότητα πετρελαίου των αποβλήτων υπερβαίνει*το επιτρεπόμενο από τον χα- 
νονεσμό 9<1)(β) του παρόντος παραρτήματος όρεο. Κάθε ανωμαλία του συστήματος 
αυτόματης παρακολούθησης χαε ελέγχου της απόρρεψης θα σταματά την απόρρεψη χαε 
θα σημεεώνεταε στο βεβλίο πετρελαε'ου. Η μονάδα που υπέστεε βλάβη επεσχευάζεταε 


* Γίνεταε μυεία στη σύσταση των δεεθνών προδεαγραφών εκτέλεσης χαε δοχεμων 
γεα εζοπλεσμό δεαχωρεσμού πετρελαίου/νερού χαε μετρητές περεεχτεχότητας 
πετρελαίου που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.393(Χ). 


πριν το πλοεο αρχίσει το επόμενο ταξίδι του, εκτός αν χατευθύνεταε προς επεοχευα- 
στεχέ Ράση. Τα υπάρχοντα πλοία θα συμμορφώνονται με όλες τις διατάζεις που πε- 
ριέχουτοι ανωτέρω εχτός από τη διακοπή της απόρριψης που μπορεί να γίνει χειρο · 
κινητά. 

(6) Η συσχευέ διαχωριστέρα πετρελαίου/νερού που αυαφέρεται στις παραγράφους 

(1) και (2)(α) θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή και θα είναι κατά τέτοιο 
τρόπο κατασκευασμένη ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε μίγμα πετρελαίου που ακορ- 
ρίφθηπε στη θάλασσα αφού περάσει από το σύστημα θα έχει περιεκτικότητα σε πετρέ¬ 
λαιο όχι μεγαλύτερη από 100 μέρη ανά εκατομμύριο. Για τη σχεδίαση αυτών των συ¬ 
σκευών η Αρχέ θα λάβει υπόψη τις προδιαγραφές τις οποίες έχει υποδείξει ο Οργα¬ 
νισμός*. 

(7) Το σύστημα διύλισης πετρελαίου που αναφέρεται στην παράγραφο (2)(β) του 
κανονισμού αυτού θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχέ και θα έχει σχεδιασθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δέχεται την απόρριψη από την συσχευέ διαχωριστέρα 
χαε να παράγει απόβλητα των οποίων η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο υα μην υπερβαί¬ 
νει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο. 0α εφοδιάζεται με προειδοποιητικέ συσκευή που 
θα ενεργοποιείται όταν αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να διατηρηθεί. Για τη σχεδία¬ 
ση των συσκευών αυτών η Αρχέ θα λάβει υπόψη τις προδεαγραφές τες οποίες έχεε υπο- 
δεε'ζει ο Οργανισμός*. Στην περίπτωση πλοίων κάτω των 10.000 κόρων ολικές χωρητι¬ 
κότητας, εκτός εκείνων που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου καυσίμου έ 
εκείνων που απορρίπτουν τα σεντινόνερα σύμφωνα με τις διατάζεις του κανονισμού 
10(3)(ί), τα οποία είναι εφοδιασμένα, με σύστημα φίλτρου αντί της συσκευές .6ιαχω- 
ρμστέρα πετρελαίου/νερού, οι απαιτήσεις για συσκευή προειδοποίησης κινδύνου θα 
εφαρμόζονται όσο αυτί 1 είναι πρακτικά δυνατό χαι εφικτό". 

Κανονισμός 18 

Αντλητιχά συστήματα, σωληνώσεις και εγκαταστάσεις 
απόρριψης πετρελαιοφόρων 

Το υπάρχου κείμενο του Κανονισμού 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

?(1) Κάθε πετρελαιοφόρο θα διαθέτει στις δύο πλευρές του καταστρώματος σημεία 
απόρριψης που θα συνδέονται με τις ευκολίες υποδοχές για την παράδοση του αχά- 
θαρτου έρματος έ του νερού που περιέχει πετρέλαιο. 

(2) Σε κάθε πετρελαιοφόρο, τα δίκτυα σωληνώσεων για την απόρριψη 'στη θάλασσα 
θαλασσέρματος έ νερού που περιέχει πετρέλαιο από δεξαμενές φορτίου που μπορεί 
υα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 9 έ 10 του παραρτήματος αυτού, θα 
καταλέγουν στο κατάστρωμα έ στην πλευρά του πλοίου πάνω από την ίσαλο που αντι¬ 
στοιχεί στη μέγιστη κατάσταση ερματισμού. Διαφορετικές διατάζεις διχτυών σω’·, 
νώσεων που επιτρέπουν τη λειτουργία για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (6)(α) 
έως (ε) αυτού του κανονισμού, μπορούν να γίνουν αποδεκτές. 

(3) Τα νέα πετρελαιοφόρα πρέπει υα διαθέτουν μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται 

η διακοπή της απόρριψης θαλασσέρματος έ νερού που περιέχει πετρέλαιο από δεξα¬ 
μενές φορτίου, από μία θέση του καταστρώματος έ που βρίσκεται ψηλότερα ώστε υα 
είναι δυνατέ η οπτικέ επιτήρηση του σημείου απόρριψης που χρησιμοποιείται και 
αυαφέρεται στην παράγραφο (1) του κανονισμού αυτού, καθώς και της απόρριψης 
στη θάλασσα μέσω των δικτύων σωληνώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του 
ίδιου κανονισμού. Στις πιο πάνω απορρίψεις δεν περιλαμβάνονται εκείνες που 
πραγματοποιούνται κάτω από την ίσαλο, σύμφωνα με την παράγραφο (6) αυτού του 
κανονισμού. Δεν απαιτείται υα υπάρχουν στη θέση οπτικές επιτήρησης μέσα διακο¬ 
πές της απόρριψης αν το πλοίο διαθέτει καλό σύστημα επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, 
έ σύστημα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των σημείων οπτικές επιτήρησης και ελε'γ* 
χου της απόρριψης. ί 

(4) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο που απαιτείται υα είναι εξοπλισμένο με δεξαμενές 
διαχωρισμένου έρματος (5ΒΤ) έ με σύστημα πλύσης με αργό πετρέλαιο (ΟΟΚ’), θα 
συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις: 

(α) το δίκτυο σωληνώσεων πετρελαίου θα είναι μελετημένο και τοποθετημένο 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε υα περιορίζεται στο ελα'χιστο η συγκράτηση πετρε¬ 
λαίου, και 

(β) θα υπάρχουν μέσα για την αποστράγγιση όλων των αντλιών και όλων των 

δίχτυωυ σωληνώσεων φορτίου με το πέρας της εκφόρτωσης και σε περίπτωση 
ίου χρειάζεται θα συνδέεται η συσκευή αποστράγγισης. Τα αποστραγγίσματα 
των αντλιών και δικτύων σωληνώσεων πρέπει να είναι δυνατό να παραδοθούν 
στην ξηρά ή να διοχετευθούν σε δεξαμενή καταλοίπων έ φορτίου. Για την 
εκφόρτωση στην ξηρά πρέπει να υπάρχει ειδικό δίκτυα σωλήνωσης μικρές δια¬ 
μέτρου το οποίο "συνδέεται εξωτερικά των επιστομίων του σταθμού διανομές 
του πλοίου. 


* Γίνεται μνεία στη σύσταση των διεθνών προδιαγραφών εκτέλεσης και δοκιμών 
για εξοπλισμό διαχωρισμού πετρελαίου/νερού και μετρητές περιεκτικότητας 
πετρελαίου που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.393(Χ). 
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(5) Κάθε υπάρχον πετρελαιοφόρο μεταφοράς αργού πετρελαίου το οποίο πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος, ή με σύστημα πλύσης με 
αργό πετρέλαιο, ή να λειτουργεί με δεξαμενές καθαρού έρματος, θα συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις της παραγράφου (4)(β) του κανονισμού αυτού. 

(6) £ε κάθε πετρελαιοφόρο η απόρριψη του θαλασσέρματος ή του νερού που περιέ¬ 
χει πετρέλαιο από δεξαμενές φορτίου θα γίνεται πάνω από την ίσαλο πλην των εξής 
περιπτώσεων: 

(α) Το διαχωρισμένο και καθαρό έρμα είναι δυνατό να απορριφθεέ κάτω από την 
ίσαλο: 

(ι) στα λιμάνια Α τους τερματικούςσταθμούς που βρίσκονται μακρυά από 
τις ακτές» ή 

(ιι) στη θάλασσα με βαρύτητα υιό την προϋπόθεση ότι ελέγχθηκε η επιφάνεια 
του θαλασσέρματος αμέσως πριν αρχίσει η απόρριψη για να διαπιστωθεί 
ότι αυτό δεν περιέχει πετρέλαιο. 

(β) Υπάρχοντα πετρελαιοφόρα τα οποία χωρίς τροποποιήσεις, δεν μπορούν να απορ¬ 
ρίπτουν το διαχωρισμένο έρμα πάνω από την ίσαλο είναι δυνατό να απορρίπτουν 
στην ανοικτό θάλασσα έρμα κάτω από την ίσαλο εφόσον ελέγχθηκε η επιφάνεια 
του θαλασσέρματος πριν αρχίσει η απόρριψη για να διαπιστωθεί ότι αυτό δεν 
περιέχει πετρέλαιο. 

(γ) Υπάρχοντα πετρελαιοφόρα το οποία λειτουργούν με δεξαμενές καθαρού έρματος, 
τα οποία χωρίς τροποποιήσεις δεν μπορούν ν’απορρίπτουν πάνω από την ίσα¬ 
λο θαλάσσερμα από τις δεξαμενές καθαρού έρματος είναι δυνατό να απορρίπτουν 
το θαλάσσερμα αυτό κάτω από την ίσαλο εφόσον η απόρριψη αυτό ελέγχεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό 13Α(3) του παραρτήματος αυτού. 

(δ) Κάθε πετρελαιοφόρο που ταξιδεύει μπορεί να απορρίψει με βαρύτητα κάτω από 
την ίσαλο το ακάθαρτο έρμα ή το νερό που περιέχει πετρέλαιο από δεξαμενές 
φορτίου, εκτός των δεξαμενών καταλοίπων, εφόσον έχει περάσει επαρκές χρο¬ 
νικό διάστημα για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός πετρελαίου/νερού και το θα¬ 
λάσσερμα εξετάσθηκε πριν αρχίσει η απόρριψη με ανιχνευτή διαχωριστικής 
επιφάνειας πετρελαίου/νερού που αναφέρεται στον κανονισμό 15(3)('β) του 
παραρτήματος αυτού, για να διαπιστωθεί ότι το ύψος της διαχωριστικής επι¬ 
φάνειας βρίσκεται σε σημείο που δεν περικλείει αυξημένο κίνδυνο βλάβης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

(ε) Εε υπάρχοντα πετρελαιοφόρα που ταξιδεύουν, το ακάθαρτο έρμα ή νερό που πε- 
ριέχει πετρέλαιο από δεξαμενές φορτίου πρέπει να απορρίφθεί κάτω από την 
ισαλο, συνέπεια ή αντί της μεθόδου απόρριψης που αναφέρεται στην υποπαρά-* 
γραψο (δ) της παραγράφου αυτής εφόσον: 

(ι) ποσότητα ροής του νερού αυτού διοχετεύεται μέσω μόνιμου δίκτυου 
σωλήνωσης σε μιά θέση του καταστρώματος ή ψηλότερα που είναι 
εύκολα προσιτή για να γίνεται οπτική παρατήρηση κατά τη διάρκεια 
της απόρριψης* και 

(ιι) οι διατάξεις απομάστευσης ποσότητας, ροής θα πληρούν τις απαιτήσεις 
που έχουν καθιερωθεί από την Αρχή και τουλάχιστο θα περιλαμβάνουν 
όλες τις διατάξεις των προδιαγραφών για τη μελέτη εγκατάστασης και 
λειτουργίας του συστήματος απομάστευσης ποσότητας ροής για τον 
έλεγχο των απορρίψεων που έχουν υιοθετηθεί από του Οργανισμό". 


Κανονισμός 20 
Βιβλίο πετρελαίου 

Τα υπάρχοντα κείμενα των παραγράφων (X) και (2) να αντικατασταθούν ως 

εξής: 

"(1) Κάθε πετρελαιοφόρο ολικής χωρητικότητας 150 κόρων και πάνω και κάθε πλοίο 
ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και πάνω που δεν είναι πετρελαιοφόρο θα είναι 
εφοδιασμένο με βιβλίο πετρελαίου Μέρος I (εργασίες / λειτουργίες χώρου μηχανο¬ 
στασίου), Κάθε πετρελαιοφόρο ολικής χωρητικότηταςΙδΟ κόρων και πάνω θα είναι 
επίσης εφοδιασμένο με βιβλίο πετρελαίου Μέρος II (εργασίες / λειτουργίες, φορ¬ 
τίου/έρματος). Το (-α) βιβλίο (-α) πετρελαίου, θα αποτελούν μέρος του επίσημου 
ημερολογίου του πλοίου ή πρέπει να είναι του τύπου (ων) που καθορίζονται στο 
προσάρτημα III του παραρτήματος αυτού. 

(2) Το βιβλίο πετρελαίου θα συμπληρώνεται για κάθε δεξαμενή ξεχωριστά, σε πε¬ 
ρίπτωση που λαμβάνει στο πλοίο οποιαδήποτε από τις παρακάτω εργασίες: 

(α) για τους χώρους του μηχανοστασίου (όλων των πλοίων): 

(ι) ερματισμός ή καθαρισμός των δεξαμενών καυσίμων* 

(ιι) απόρριψη ακάθαρτου έρματος ή νερού πλύσης από τις δεξαμενές που αυα- 
φέρονται στο (ι) της υποπαραγράφου* 

(ιιΐ) διάθεση πετρελαιοειδών καταλοίπων (βαριά) 

(ΐν) απόρριψη ή κατά διαφορετικό τρόπο διάθεση των σεντινόνερων που συα- 
σωρεύθηκαυ στους χώρους του μηχανοστασίου. 

(β) για εργασίες ερματισμού/φορτίου (πετρελαιοφόρα): 


(ι) φόρτωση φορτίου πετρελαίου* 

(ιι) εσωτερική μεταφορά φορτίου ε κδτ$ α τη διάρκεια του ταξιδιού* 

(ιιι) εκφόρτωση φορτίου πετρελαίου* 

(ιν) ερματισμός των δεξαμενών φορτίου και των δεξαμενών καθαρού έρματος* 
(ν) καθαρισμός των δεξαμενών φορτίου, περιλάμβανομένης και της πλύσης 
με αργό πετρέλαιο* 

(υι) απόρριψη έρματος εκτός εκείνου που τοποθετείται στις δεξαμενές 
διαχωρισμένου έρματος* 

(νιι) απόρριψη έρματος από τις δεξαμενές καταλοίπων* 

(νιιι) κλείσιμο όλων των σχετικών επιστομίων ή παρόμοιων μηχανισμών μετά 
το πέρας των εργασιών απόρρ·ιψης των δεξαμενών καταλοίπων* 

(ιχ) κλείσιμο των απαραίτητων επιστομίων για την απομόνωση των δεζαμπνΆ 
καθαρού έρματος από τις γραμμές φορτίου και αποστράγγισης μετά το 
πέρας των εργασιών απόρριψης από τις δεξαμενές καταλοίπων* 

(χ) διάθεση των καταλοίπων". 

Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου (4) να αυτικατασταθεί ως εξής: 

"Κάθε εργασία που ολοκληρώθηκε θα υπογράφεται από τον αξιωματικό ή αξιωματικούς 
που φέρουν την ευθύνη των εργασιών και κάθε σελίδα που συμπληρώθηκε θα υπογράφε¬ 
ται από τον πλοίαρχο". 

Η παρακάτω παράγραφος να προστεθεί στο ύπαρχον κείμενο.*. 

"(7) Για τα πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητας κάτω «πό 150 κόρους, που λειτουρ¬ 
γούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κανονισμού 15(4) του παραρτήματος αυτού 
κατάλληλο βιβλίο πετρελαίου Ρ να € καθιερωθεί από την Αρχή". 


Κανονισμός 21 

Ειδικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις πλωτών ή σταθερών 
γεωτρυπάνων και άλλες πλωτές εξέδρες. 

Η παρακάτω νέα υποπαράγραφος να προστεθεί στο υπάρχον κείμενο: 

"(6) Εκτός ειδικών περιοχών και σε απόσταση μεγαλύτερη από 12 'μίλια από την 
πλησιέστερη ακτή και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού 11 του παραρτή¬ 
ματος αυτού, η απόρριψη στη θάλασσα από - τέτοια σταθερά γεωτρύπανα και πλωτές 
εξέδρες πετρελαίου ή μιγμάτων αυτού θα απαγορεύεται, εκτός αν η περιεκτικότητα 
σε πετρέλαιο της απόρριψης χωρίς διύλιση δεν υπερβαίνει τα 100 μέρη στο εκατομ¬ 
μύριο (ΡΡΜ), πλην της περίπτωσης που υπάρχουν κατάλληλοι εθνικοί κανονισμοί 
οι οποίοι είναι αυστηρότεροι, Ετην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι υφιστάμε¬ 
νοι εθνικοί κανονισμοί". 


Κανονισμός 25 


Υποδιαίρεση και Ευστάθεια 

Το υπάρχον κείμενο της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) αντικαθίστα¬ 
νται ως εξής: Οι υποπαράγραφοι (β), (γ) και (δ) αριθμούνται ως (δ), (ε) και 
(στ): 


'(α) Πλευρική ζημιά 

(ι) Έκταση κατά το διάμηκες 

(ιι) Έκταση κατά το εγκάρσιο 

(εσωτερικά από την πλευρά 
του πλοίου και κάθετα στο 
διάμηκες στο ύψος της 
γραμμής φόρτωσης θέρους) 


1/3 (Ε 2 ^) ή 14,5 μέτρα, όποιο από 
τα δύο είναι μικρότερο 

Β/5 ή 11,5 μέτρα, όποιο από τα δύο 
είναι μικρότερο 


(ιιι) Κάθετη έκταση 


(β) Ζημιά πυθμένα 


(ι) έκταση κατά το 
διάμηκες 


(ιι) έκταση κατά το 
εγκάρσιο 


(ιιι) κάθετη έκταση 


Για 0,3Ε από την πλω¬ 
ριό κάθετο του πλοίου 

1/3α Ζ/3 ) Λ 11,5 μέ- 
τρα, όποιο από τα δύο 
είναι μικρο'τερο 

Β/6 ή 10 με'τρα, όποιο 
από τα δύο είναι μι¬ 
κρότερο 

Β/15 ή 6 μέτρα, όποιο 
από τα δύο είναι μι¬ 
κρότερο, μετριέται 
από τη βασική γραμμή 
κατασκευής των ελασμά¬ 
των του πυθμένα στο 
διάμηκες 


Από τη βασική γραμμή κατα¬ 
σκευής των ελασμάτων του 
πυθμένα στο διάμηκες προς 
τα πάνω χωρίς όριο. 

Κάθε άλλο μέρος του πλοίου 


1/3(Ιι 2/ ^) ή 5 μέτρα, όποιο 
από τα δύο είναι μικρότερο 


Ρ/6 ή 5 μέτρα, όποιο από 
τα δύο είναι μικρότερο 


Β/15 ή 6 μέτρα, όποιο από 
τα δύο είναι μικρότερο, 
μετριέται από τη βασική 
γραμμή κατασκευής των 
ελασμάτων του πυθμένα στο 
διάμηκες 
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(γ) Αν κάποια ζημία μικρότερης έκτασης από εκείνη της μεγίστης έκτασης που 
αναφέρεται στις υποπαραγράφους <α) και (β) της παραγράφου αυτές, μπορεί 
να προξενήσει δυσμενέστερη κατάσταση η ζημιά αυτά πρέπει να υπολογίζεται". 

Το υπάρχου κείμενο της υποπαραγράφου (3)(γ) αντικαθίσταται ως εξής: 

"(γ) Η ευστάθεια στο τελικό στάδιο κατάκλισης θα ερευνάται και μπορεί να θεωρη¬ 
θεί, επαρκής αν η καμπύλη του βραχίονα επαναφοράς ε'χει εύρος τουλάχιστο 20° 
πέραν της θέσης ισορροπίας σε συνδυασμό* με τον απομένοντα βραχίονα επανα¬ 
φοράς τουλάχιστο 0,1 μέτρα σε εύρος των 20°. Η επιφάνεια που περικλείεται 
από την καμπύλη εντός τον εύρους των 20° δεν πρέπει να είναι μικρότερη -.ί 
0,0175 μετροακτίνια. Απροστάτευτα ανοίγματα δεν πρέπει να βυθίζονται σ’ 
αυτό το εύρος εκτός αν ο χώρος αυτός υποτίθεται ότι πρόκειται να καταχλι- 
θεί. Σ'αυτό το εύρος η βύθιση οποιουδήποτε ανοίγματος από εκείνα που μνη¬ 
μονεύονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου αυτής και ανοίγματα που 
είναι δυνατό να κλεισθούν στεγανά, μπορεί να επιτραπεί”. 

Η παρακάτω νέα υποποράγραφος να προστεθεί στο υπάρχου κείμενο της παρα¬ 
γράφου (3): 

"(ε) Διατάξεις εξ ισορρόπησης «ου απαιτούν τη χρήση μηχανικών μέσων όπως επιστό¬ 
μια ή σωληνώσεις εξίσωσης στάθμης, εσόσον έχουν τοποθετηθεί, δεν θα θεωρη¬ 
θούν για τη μείωση της γωνίας διατσιχισμού ή επίτευξης του ελάχιστου εύρους 
ευστάθειας που απομένει ότι ανταποκρίυονται στις απαιτήσεις των υποπαραγρά- 
φων (α), (β) και (γ) της παραγράφου αυτής και επαρκής απομέυουσα ευστάθεια 
θα υπάρχει κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων που γίνεται χρήση εξ ισορρόπη¬ 
σης. Χάροι που επικοινωνούν μεταξύ τους με αγωγούς μεγάλης διατομής μπο- · 
ρούν να θεωρηθούν ότι είναι κοινοί". 

Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (4)<β) αντικαθίσταται ως εξής: 

"(β) Η διαχωρητότητες που υποθετικά λαμβάνονται για χώρους που κατακλίζονται 
ύστερα από ζημιά θα έχουν ως εξής: 


Χώρο ς Διαχωρητότ ητα 

Για αποθήκες 0,60 

Για χώρους ενδιαίτησης 0,95 

Για χώρους μηχανημάτων 0,85 

Κενοί χώροι 0,95 

Προοριζόμενοι για αναλώσιμα υγρά 0 έως 

Προοριζόμενοι για άλλα υγρά 0 έως 

Η πρώτη φράση της παραγράφου (5) να αντικατασταθεί ως εξής: 


0,95* 

0,95* 


"(5) 0 πλοίαρχος κάθε νέου πετρελαιοφόρου και το υπεύθυνο άτομο ενός νέου πε¬ 
τρελαιοφόρου που δεν είναι αυτοκινούμενο στο οποίο αυτό το παράρτημα εοαρμόζε- 
ται. θα πρέπει να εφοδιάζεται μ’ένα συγκεκριμένο τύπο". 


<6) ”Νθν* 3Μρ η ιηΘβηδ 3 5Η1ρ: 

(3) £ογ ϋιε 1χιϋά1η9 σοηΐτβοί: 1ε ρΐδοαΐ 3 ££θγ 31 ϋθοβι±>βτ 1975; ογ 

(6) 1η ϋιβ β&εβηοβ ο£ 3 Ιχιϋάΐη^ σοη£τ3θ£, ϋτβ ΚθθΙ 

ο£νΜο!ι 1 β Ιηΐά ογ ν/ΜοΙι ±3 3ί 3. βίπιΐΐβτ 8ία§β 
οί οοηβίπιοίίοη 3ίΐβΓ 30 όιιηβ 1976; ογ 
( ο) ίΐΐθ άβ 1 ίνθΓ 3 Γ οί ννϊιΐοΐι ί3 &ίίβτ 31 ϋβοθΐη^ΘΓ. 1979 »ογ 
( ά) ν/ϊιίοΐι 1ι&3 ηηάβΓβοηβ 3 τοε^ογ οοηνθτβίοηΣ 

(ί) ίοΓ ν/Μο1ι ίΐΐθ οοηίτΒοί ΐ3 ρΐβοθά αίίθΓ 31 
ΡβοβιηΙ>θΓ 1975; ογ 

(11) ϊη ί&β 3ΐ>3βηοθ οί ά οοηίταοί, ίΐιβ οοηβίπιοίίοη 
ν/ΟΓΚ: οί νώΐοΐι 18 βθβΐιη 3ίίθΓ 30 «Τηηβ 19(7 ; όΓ 

(Ιΐΐ)νΐιΐοΐι ιέ όοπιρίβίβά ιαίίβΓ 31 ΕοοβτηββΓ Ι9?ί. 

I I 1 ! 

(7) "Εχΐβ^ίηβ βίι^ρ." ιηβ^ηθ & β!ι±ρΙ νΐιΐοΐι ΐβ’ηο^ & ηβντ 

(β) (&) "Μβ^ογ οσητθΓΒΐΙοη" πίθ&ηε' 9 οοηνΘΓβίοη' 

οί &η βχΐ3ίιη§ βΚΙ^! 

(I) νΐιΐοΐι 3ΐιΐ98ΐ;ειηΐ1&11γ αΐΐβτβ ΐίιβ <ϋπΐθη8|ΐ1ο!Κ8 
ογ 03ΓΓγΊη£ 03ρ30ΐί;γ οί ίϊιβ βΐιΐρ; ογ 

(II) νΐιΐοΐι 0ϊΐ3η£θ8· ΐίιβ ίγ·ρβ οί ΐίιβ 3ΐιίρ; ογ! 

(ίϋ) ίϊιβ ΐήίοήί οί νϊιΐοϊι ίη ίϊιβ ορίηΐοη οί ^β' 
ΑάΜΐηΙβί^αίΙοη 1β 8ΐιΐ)3ί3ηΐΐ3ΐ1γ· ίο ρΓοίόη^ 

1ί 3 ϋίβ} ΟΓ 

(Ιν) νΐΐΐοΐΐ ΟίΙΐΘΓνΙββ 80 3ΐίθΓ8 ΐΐΐβ ΒΪΐίρ ί)ΐ&^1ί 
* ίί νβΓβ 3. ηβ\ν βΜρ, 1ί ντοαίά ΐίθοοιηβ Βη^ό'βΦί 
ίθ Γβίθ^θίΐί ρΓθνί8ΐθη8 οί ί}ΐβ ρΓβδθηί 
ΡΓΟίΟΟΟί ^Οί &ρρϋ03ΐ>1β ίο ίί 33 311 θχΙβ^ίΠβ 
βΐιΐρ. 

(β) Νοίν1ΐ1ΐ8ί3ηά1η£ ^ϊιβ ρτονοβίοηθ οί βτιΤι ρ3Γ3£Γ3ρ|ΐι 
(α) οί ίΜδ ραΓ3§Γ&ρ1ι, οοηνβΓβΙοη οί 3η βχΐ8ί1{η£ 
οίΐ ΐαηΙϋθΓ οί 20^000 ίοηβ άβαάντβίβΐιί βηά &βονβ ίο 


Άρθρο Δεύτερο 
Κωδικοποίηση διατάξεων 


τηβθί ίΐΐθ ΓθφΐΐΓθπιοηίδ οί Κβ§υΐ3ίίοη 13 οί'ίΙιίΒ 
Αηηβχ 3ίΐ3ΐ1 ηοΐ ϊ>β άββΐϊίθά ίο οοηβίϊίηίβ 3 τπ 330 γ 


1. Κωδικοποιούνται σ’ενιαίο κείμενο οι διατάζεις του παραρτήματος I της διεθνούς 
σύμβασης (μακβχ 73/78) ,όπως αυτές τροποποιούνται δυνάμει του προηγούμενου άρθρου 
αυτού του Π.Δ/τος. 

2. Το κατά τ’ανωτέρω κωδικοποιημένο κείμενο στην αγγλική και σε μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: 

ΑΝΝΕΧ I 

ΚΕΕϋΙΛΓΐςΝ3 ΕΌΚ ΤΗΕ ΡΚΕ,νΕΝΓΙΟΝ ΟΡ ΡΟΙΙ17ΓΙΟΝ ΒΥ ΟΠι 
ΟΙΑΡΤΈΚ I - ΟΕΚΕΚΑ1 
ΚθφΐΙβΕΙοβι I 
Οβ£1η111θίΐ3 

ΕΧίΓ ΐΓΐθ ρατρο3θ5 ο£ £Κΐ3 Απηεχ. 

(1) "011" πκΒΗηε ροττοίευτη ίη 3πγ £απη Ιηοΐαάΐη^ οτηθβ θϋ, £αβ1 οϋ, δΐυάς/θ, οϋ Γβ£α- 

αηά Γθίΐηθά ρΓσάυοίε (οίΐιβτ τϊιοη ρβ£το<*αη1σ3ΐ5 νίιΐο^ βτβ £ο Ιΐίβ ριονίείοηε 

ο£ Αηηβχ II ο£ ρτβεβπί: ΟοπνετΑΙοη) ατό, ν^ϋιοιΛ 11Μ£1η9 ^ ςβηβτβΐϋγ οί 
ΐ±β £0τβ9θ1η9/1ηο1υάβ3 £Γιβ ευ^είβηοβε ϋετβά Ιη ΑρρβηάίΧ I £ο ϋιίεΑηηβχ. 

(2) "Οϋγ ητϋΛατβ" πΒβηε 3 πάχτατε νΐϋι αηγ οϋ οοηίβηΐ:. 

(3) "Οϋ £υβ1 η Γηεβηε αηγ οϋ υεβά 33 ίαβί 1η σαηηβχίση ν!«ι ϋιβ ρτοραΐΞίοη <χηά 
βυχϋΐβτγ πν3ί±ι1ηβΓγ ο£ ϋιβ 5Μ.ρ 1η νΛτ1<±ι δαοΗ οϋ 15 03ΐτ1βά. 

(4) "011 ΐ3ηΚβτ" ιηββηΞ 3 8ϊι1ρ σαπείπισίθά ογ 3ά^Λβά ρτ1ιη3Γϋγ ίο θ3ττγ οϋ 1η 
ίχιΐλ 1η 1£ε 03Γ90 εραοβε βηά Ιηοΐυάβε σαη^ΐηβϋοη οβττίβε βηά 3ηγ "<±>επιΐ03ΐ ίβηΚετ" 

33 άβίΐηβά 1η Αηηβχ II ο£ ϋιβ ρΓβεβηΐ Οοπνβηίΐοη νΑιβη ϋ 1ε σβττγ 1η^ 3 03Γ90 ογ 
ρ3τ£ 03Γ90 ο£ οϋ 1η Ιχιΐλ. 

(5) "ΟαηΜηηΙίοη οογγΙθγ" ιηββηε α εΚΙρ άβεΐ^θά ίο οβιχγ βΙϋϊβΓ οϋ ογ εοϋά 
03Γ9 065 1η ΙιαΙΚ. 


* Η διαχωρητότητα των διαμερισμάτων που έχουν πληρωθεί μερικά θα είναι σύμφωνη 
με την ποσότητα του υγρού που μπορεί να τοποθετηθεί στο διαμέριμα. Όταν η 
ζημιά διαπερνά δεξαμενή που περιέχει υγρά, θα υποτίθεται ότι όλο το περιεχό¬ 
μενο χύθηκε από το διαμέρισμα αυτό και πληροί το χώρο μέχρι τη στάθμη του · 
τελικού επιπέδου ισορροπίας". 


οοηνθΓίΙοη £ογ ΐίιβ ριΐΓρο3Θ8. οί ίΐιΐδ Αηηβχ, 

(9) "Νβ&ΓΦΒΐ ΐ3ηά", Τϊιβ ίβηη "ίΓοπι ίΗβ ηβ3Γβ3ί ΐΕηά'* 

ιηεειυ ίΓοπι ίΐαβ 1)33Θΐ1ηΘ ίΓοιη νΐιίοίι *;}ιβ ίβΓΓίίοΓΐ3ΐ 
Ββ3 οί ΐϊιβ ίβΓΓίίοΓΥ 1η ηηββίϊοη ίβ β8ί3ΐ>1ΐ8ΐΐ6ά ίη 30- 
οοΓά&ηοβ ν/ΐίϊι 1ηίβΓη3ίϊοη3ΐ ΐ3ν/, βχοβρί ΐ1ΐ3ΐ, ίθΓ ίΐιβ . 
ριΐΓρο3β3 οί ίΐιβ ρΓβ3βηί Όοηνθηίΐοη η ίΓθΐη ίΐιβ ηβ3Γ03ί 
ΐ3ηά" οίί ΐίιβ ηοτίϊι βηβΐβτη οοαβΐ οί ΑαβίΓηΙΙα 8Η311 
πίθηη ίΓοπι 3 Ιίηβ άτονοι ίΓοιη 3 .ροίηί. οη ίΐι^ εοαόί οί 
ΑηβίΓΛίΙα 1η 

Ι3ί1ίηάβ ΙΙ ο 00 5ου.ί1ι Ιοηβΐίιιάβ Ι42°08 Ε38ί ίο α 
ροίηί ίη 

Ιβίΐ-βυίβ ΙΟ°35 δοιιίίι 

1οη§1ίηάθ Ι4Ι°55 Ε33ί, ΐϊίθηββ ίο 3 ροίηί Ιαίΐίηάβ 
Ι0°00 3οηί>ι, 

?.οηβΐίχιάβ Ι42°00 Ε33ί, ίΐιβηοθ ίο 3 ροίηί Ι&ίΐίικίβ 
9°Ι0 5οηί1ι, 

Ιοηβΐίηάθ Ι43°52 Ε33ΐ, ί&θηοβ ΐο 3 ροίηί ΐ3ίϋ:'τι<1β 
9°00 δοιιΐΐι 

1οη§1ίηάΘ Ι44°30 Ε33ί, ΐίιβηοβ ίο 3 ροίηί Ιαίιίαάβ 
Ι3°00 δοιιϋι, 

Ιοηβίΐηάβ Ι44°00 Ε33ί,ίίΐθηθθ ίο α ροίηί Ι3ί1ίηάθ 
Ι5°00 3οηί}ι, 

1οη§1ίιηΐ6 Ι46°00 Ε33ί, ίΐιοησβ ίο 3 ροίηί ΙηίΐΐικΙβ 
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Ι8°00 3οηΐΗ 

Ιοηβίΐυάβ Ι47°00 Ε&3Ϊ, ΐΗβηο© ΐο ά ροίηΐ 1&ΐίΐιι:ο 
21 °00 3ουΐΗ, 

Ιοηβίΐικί© Ι53°00 Εαβΐ, ΐΗβηο© ΐο & ροίηΐ οη ΐΗ© 

00&3Ϊ οί Αΐ18ΪΓ&1ί& 

ίη Ι&ΐίΐηά© 24°42 δοιιΐΗ, Ιοη^ίΐηάβ 153° 15 Ε&βΐ, 

(10) "δρβοΐ&ΐ &Γβ&" ιπβαη3 β εββ βγθβ νΗβΓ© ίοΓ Γβοοβηίζβά 
ΐβοΗηίοαΙ Γββδοηβ ίη Γβίβΐίοη ΐο ίΐβ οοββηοβΓαρΗίοηΊ 
αηά βοο1θ£ίοει1 οοηάώΐίοη &η<ί ΐο* ΐΗ© ρ&ΓΐίοηΙ&Γ οΗβγβ-- 
οΐβΓ οί ίΐ3 ΐΓβίίίο ΐΗ© βάορΐίοη οί βρβοίαΐ ιη&ηά&ΐοΓγ 
πβΐΗοάβ ίοΓ ΐΗ© ρΓ©νβηΐίοη οί 8©β ροΐΐαΐίοη ϊ >7 οίΐ ίδ 
Γβφΐίτβά* 5ρβοί&1 3Γ688 βίι&ΙΙ ίηοΐιιάβ ΐΗθ3β Ιίδΐβά 

ίη Κ6£\ι1&ΐίοη 10 οί ΐΗίδ Ληηοχ. 

(11) "Ιηθΐ&ηΐ&ηβοη8 Γ&ΐβ οί άίεοΗβΓββ οί οϋ οοηΐβηΐ" τηβ&ηδ 
ΐΗβ ταΐβ οί <ϋδοϊι&Γ§β οί οίΐ ίη 1ϊϊγ© 3 ρβΓ Ηοιιγ βΐ οχιγ ίη3ΐ&ηΐ 
ά±νϋβ<ί 1>7 ΐΗβ δρββά. οί ΐΗ© βΗίρ ίη λΓ'.ΐβ &ΐ ΐΗ© 83.ιπβ ίηβΐειηΐ. 

(12) "Τ&ηΚ" ιηβΒηβ &η βηοΐοββά βρειοβ νΗίοΗ ί3 ίοτπιβά 1)7 ΐΗβ 
ρβπη&ηβϊί;, 8"-αιοΐιΐΓβ οί & βΗίρ &ηά ν/ΗίοΗ ίβ άβδί^ηθά ίοΓ ΐΗ© 
ο&ΓΓί&§θ ίη ΐιαίΐε· 

(13) "νίηβ ΐ&ηΐί" αβδηθ &ηγ ΐ&ηΚ &ά;]&οβηΐ ΐο ΐΗβ 8ίάβ βΗβΙΙ 
ρ1βΐίη§. 

(14) "Οβηΐτβ ΐ&ηΚ" τπβ&ηβ αηγ ΐ&ηΚ ίηΙο&Γά οί ο. Ιοηβίΐηάίηδΐ 
ΗηΙΙΐΗβ&ςΙ, 

(15) η 81ορ ΐείηΠ" ιηβ&ηβ & ΐαηΐε Βρθοίίίο&ΐΐγ άβδίβη&ΐβά ίοτ 
ΐΗβ οοΐΐβοΐίοη οί ΐΒΐώ άΓ&ίηίη§3, ΐ&ηΚ ν&βΗίη^Β βηά οϊΗθγ οίΐγ 

ιηίχΐνίΓβΒβ 

(16) "Οΐε&η Η&ΙΙ&δΐ" π)βηη3 ΐΗβ Ηε11&3ϊ ίη & ΐ&ηΐί νΛιίοΗ βίηοβ 
οίΐ ν/&3 1&5Ϊ ο&ΓΓίβά ΐΗβΓβίη,Η&3 Ηββη 80 οΐβαηβά. ΐΗαΐ ©ίίΐηοηΐ. 
ΐΗβΓθίΓσίΠ ίί ίΐ ν/©Γ6 (ϋ3θ)ΐ3.Γ§6ά ίΓΟίη Β 8ΐΐίρ νΗΪΟΗ ί3 3Ϊ&ΐίθη3Γ7 
ίηΐο οΐββη ο&ΐιη υγβϊθγ οη & οΙβ&Γ άζγ νοηΐά ηοΐ ρΓοάηοβ νίβίΗΙο 
ΐΓαο©3 οί οίΐ οη ΐΗβ βιΐΓίθοβ οί ΐΗβ ν&ΐβΓ ογ οη &<1;).οίηίηΓ 
βΗΟΓβΙίηββ ΟΓ 031136 3 8ΐΐ1<1§6 ΟΓ ©ΠΟίΙβίοη ΪΟ 1)6 ύβρ03ίΐβ<1 Ηβη.** ί,ι. 
ΐΗβ βιΐΓίαοβ οί ΐΚ© ν/3ΐ©Γ ογ ηροη θάόοΙηίηβ 3ίΐ0ΓβΙίηβ9, Ιί Ιη© 
ΐ>3ΐΐ33ΐ ίβ άίδθ1ΐ3Γβ6ά. ΐ1ΐΓοη§}ι &η οίΐ άίβοίιαΓββ πιοηίΐ ΟΓίηβ · 

&ηά οοπϊγοΙ βγδΐβ® &ρρΓον©ά 1)7 ΐ&β ΑάιηίηίδΐΓαΐίοη, ©νίάθηοβ 
1)38©ά οη 8ΐιο1ι & 373ΐβω ΐο ΐΐι© ©ίίβοΐ ΐΐι&τ ΐΐιβ οίΐ οοηΐοηΐ οί '.’ 
©ίίΐηεηΐ άίά ηοΐ βχοεβά 15 ρ&Γΐε ρβΓ πίΐΐίοη βϊι&ΙΙ 1)β άβΐθηηί · 
η&ΐΐν© ΐΐι&ΐ ΐΐι© ϊ)&1ΐ33ΐ ν&3 ο1©βη, ηοΐνίΐΐιβΐβ.ηάίηβ ΐΐιβ ρΓ©8©ηοβ 
οί νί8ΪΙ)1β ΪΓ3063 β 

(17) ”3©βΓ©β&ΐ©ά ^δΐΐαβΐ 11 πιβδηδ ΐΐι© Ρ&11&3Ϊ ν&ΐ©Γ ίηΐΓοάηοβά 
ίηΐο & ΐαηΐί ν/ΐιίοΐι ί3 οοτηρίβΐβΐγ 3βρ&Γδΐ©ά £γοπ ΐΗβ οειτ^ο οίΐ 
ί\ι ©1 37θΐβπι αηά νΐιίοΐι ίθ ρβηηβηθηΐΐ 7 &11οο«Λβά ΐο ΐΐιβ 03ΓΓίδ§© 

οί 1)^11&8ΐ ΟΓ ΐο ΐΐΐ© 0&ΓΓί&§β Οί 1)Εΐ1&3Ϊ ΟΓ 0&Γβ0©3 ΟΐΙΐβΓ ΐΐΐαη 
οίΐ ογ ηοχίουβ εηΐ)3ΐδηοβ5 δ3 νβΓίοιΐ3ΐ7 άβίίηθά ίη ΐΐιβ Αηηβχβθ 
οί ΐΐι© ρΓ©8©ηΐ Οοηνεηΐίοη. 

(18) "ΙιβηκΐΗ” (I) Γηβδηβ 96 ρ©Γ οεηΐ οί ΐΚβ ΐοΐ&1 Ιβηβΐι οη 

3 νβΐβΓίίη© &ΐ 85 Ρ©γ ο©ηΐ οί ΐϊι© Ιίθΐ. ηιοιιΐάθά άβρΐΐι π©&3ΐΐΓβα ϊτ> 
ΐΐι© ΐορ οί ΐΐιε ν:©©1, ογ ΐΐι© Ιβηβΐΐι ίτοιη ΐΐι© ίοΓθβίά© οί ΐΐι© 
δΐο.". *:ο ΐΗβ &χί3 οί ΐΗ© ΓηάάβΓ ετιοοίε οη ΐΗαΐ ν&ΐβΓίίηβ, ίί 
ΐΐΐδΐ Η© βΓβδΐβΓ» Ιη δΐιίρδ άβΒί^ηβά νίΐΗ & γ&Ιϊ:© οί 1ίβ6ΐ ΐΗβ 
ν&ΐ©Γΐίηβ οη νΛιίοΗ ΐΗί3 ΙβηβΐΗ Ϊ3 ιηβ38ΐΐΓβ<1 3Η&11 Ηβ ρ&ΓδΙΙβΙ 
ΐο ΐΗβ άβδίβηβά νδΐβΓίίη©* ΤΗ© ΙβηςΐΗ (I) βΗβΙΙ Η© τηθ&3ΐΐΓ©ά 
ίη Π1©ΪΓ©3, 


(19) "ΕοΓνεΓά &ηιί &ίΐ©Γ ρ©Γρ©ηάίοιι1&Γ8" βΗ&ΙΙ Η© ΐδΐίβη &ΐ 
ΐΗβ ίοην/3.Γ(1 &ηά δίΐβτ βηάε οί ΐΗ© ΙβηβΐΗ (Ε)· ΤΗ© ίοιτν&Γά 
ρβΓρβηάίοηΙδΓ 8Η&11 οοίηοίάβ ν/ϊΐΗ ΐΗβ ίοηβδίά.© οί ΐΗ© 8ΐ©ιη οη 
ΐΗβ ν&ΐβτΐίη© οη ντΗίοΗ ΐΗ©. Ιοη^ΐΗ ίδ. ιτιβοβηΓοα. 

(20) "ΑπιίοΙθΗίρδ” ίβ &ΐ ΐΗ© ιηίάάΐβ οί ΐΗβ 1βη§ΐΗ (Ε). 

(2χ) "Βτβ&άΐΗ" (Β) τηβδηβ ΐΗβ τπδχίτηιπη ΗΓβ&άΐΗ οί ΐΗ© βΗίρ, 
ΐϋ©3.8ΐΐΓ©ά 3.πιΐά.8Ηΐρ3 ΐο ΐΗ© Γποιι1(ΐ0<1 Ιϊηβ οί ΐΗ© ίΓδίηβ ίη & βΗϊρ 
η. 06ΪΓ.1 βΗβΙΙ &ηά ΐο ΐΗβ οηΐβΓ βηΓί&οβ οί ΐΗ© Ηηΐΐ ίη & δΗίρ 
ινίΐΗ & βΗβΙΙ οί 3Π7 οΐΗβΓ ιηβΐθΓί&Ι. ΤΗ© Ηγ©©ϊΗ (Β) βΗ&ΙΙ Η© 
τηβ&3υ.Γ0ά ίη ιηβΐΓβθ^ 

(22) “Ββ&άνβίβΗΐ” (Βν) πι©&η3 ΐΗ© άοίίοΓοηοβ. ίη ορ.ϊγϊο ΐοηβ 
Ηβΐνββη ΐΗβ άίβρΙβοβΓπβηΐ οί & θΗίρ ίη ν©ΐ©Γ οί & βρβοίίίο 
§Γ&νίΐ7 οί 1.025 &ΐ ΐΗβ Ιοβά ν/δΐβΓίίηβ οοΓΓββροηάίηβ ΐο ΐΗ© 
&88ί§ηβά 8ΐιπ)αΐ6Γ ίΓββΗο&Γά &ηά ΐΗβ ΙίβΗΐνβίβΗΐ οί ΐΗβ βΗίρ, 

(23) Η Εί§Ηΐν/βίβΗΐ" πιβειηβ ΐΗβ «ϋβρίδοβιηβηΐ οί β. δΗίρ ίη 
πιβΐτίο ΐοη 3 ν/ίΐΗοιιΐ οβγ^ο, ίηβΐ, ΙηΗΓίοβΐίηβ οίΐ, Ηβΐΐββΐ 
νΒΐβΓ, ίΓβδΗ νίΒΐβΓ &η<ί ίββά. ν/3Ϊ©Γ ίη ΐ&η1ΐ3, οοηδίιιηΒΗΙ© βϊογθβ, 
&ηά ρΒ38βηδ©Γ3 &ηά ΟΓβν 3.η<1 ΐΗίίτ βίίθβΐβ. 

(24) Η ΡβΓΠ1βΒ1)^1^ΐ7' , οί β βρ&οβ τηβεαίδ ΐΗβ Γ&ΐίο οί ΐΗβ νο- 
Ιαιηβ νίΐΗίη ΐΗ&ΐ 3 ρ&οβ ν/ΗίοΗ ίο αίϊβηιηβά ΐο Η© οοοηρίβά Η 7 ναΐοΓ 
ΐο ΐΗβ ΐοΐειΐ νοίηιηβ οί ΐΗ&ΐ βρΒΟβ. 

(25) "νοίητηβδ 11 &ηά , *&Γβ&3‘ , ίη & δΗίρ 3Η&11 Η© ο&ΐοηΐδΐβά 
ίη βΙΙ 033©3 ΐο τηοηΧάβιί 1ίη©3. 

(26) Νο 1 :» 1 ί 1 ΐ 3 ί&ηά 1 η 8 ίΐιβ ρΓθνΐ8ΐοη3 οί ρ&Γ3§Γ3ρ1ι (6) οϊ 
•ϊΜβ Κβκνιΐ&ΐΐοη, ίθΓ ΐΐιε ρ«Γρο8β8 οί Εβδηΐ3ϋοη8 13, Ι-3Β, 

Ι3Ε &η<3. Ιθ(4) οί ί&ίθ Αηηεχ "ηεν οΐΐ ί&ηΕβΓ" τηβ3η8 &η οίΐ 
ΐειπΕβΓ. 

(β) ίοΓ νΐιίοΐι ίΕβ Βυΐΐάίηβ οοηίΓ&οΐ Ιβ ρΐβοβά δίίΘΓ 
I ^αηβ 1979; 1Γ 

(Β) 1η ΐϊιε &Ρ8βηοβ οί & Βηΐΐιϋηβ οοηΐΓ&οΐ, ΙΒε Εεεί 
οί νΐιΐοΐι 18 1&1ά ογ κΐιΐοΐι 13 31 & βΙγπΙΙβγ 8138® 
οί οοηΒίηιοίϊοη ΒίΐβΓ I ^3ηη^^γ 1980; ογ 
(ο) ιΐιο ΕεϋνεΓγ οί νΐϊΐοίι ϊε ηίΐβτ I ^ιιηΘ 1982; ογ 

(1) νϊιίοΐι Ιϊηβ ΙΒ© ηηΙοΓβοηε 3 τηα) 0 Γ οοηνοτεΐοη) 

(I) ίοτ ν/ΕχοΙι Ιϊιε οοηίΓ&ο! ϊβ ρΐηοεί αίΐβΓ I 
Ιυηε 1979; ογ 

(II) 1η ΙΒε αΡ-εβηοε οί 3 οοηΐΓβοΙ, ίΐιε οοηΒίηιοίϊοη 
*γογΕ οί «Ιιΐοΐι 18 Βεεηη ηίΐβΓ I ^Εηιι3^^^ Ι»80; 

ΟΓ 

(ίϋ)«1ι1ο1ι 13 οοπιρίείβδ βίίβΓ I Ιηηο 1982. 

βχοερί Ιΐιαί, ίοΓ οϋ ΙδηΙίβΓΒ οί 70,000 Ιοηβ άεβάνβίεΐιΐ 3ηά 
ηΐονβ, ΙΙιε 4οί1η111οη 1η ρηΓ3§Γ3ρ1ι (6) οί ΙΕΙβ Ηοεηΐβΐίοη 
811311 3 ρρΐ 3 Γ ίοτ Ιίιε ριιτρο3β3 οί Κοκηΐθϋοη 13(1) οί 1Ε18 
Αηηβχ, 

(27) ΝοίΜΐΙΙΐΒίΒηϋηε ΙΕε ρΓ0τΐ8ίοη3 οϊ ρΕΓΕβί-ηρΙι (7) οί 
1)113 Κεβίιΐηΐίοη, ϊογ ίΐιβ ριίΓρΟΒεΞ οί ΚβεηΙηίίοηΒ 13, Ι3Α, 

Ι3Β, 130, Ι3Β, 18(5) 3ηά Ι8(6)(ο) οί 1Μ.8 Αηηεχ "οχΐΒίΙηε 
οϋ ΐΒηϊίεΓ" τηεηη3 3η οϋ ΙηηΙίβΓ νιΒιοΙι 13 ηοΐ 3 ηεν/ οϋ ΐ&ηΙι&Γ 
35 ββϊίηεά ϊη ραΓ&8Γ3ρ1ι (26) οί ΙΙιΙβ Βεεηίαΐίοη, 

(28) "Οηιαε οϋ" Ε83η8 Ιΐςιιίιΐ ΒγάΓΟΟΒΓίιοη πίχΙηΓε οοοιλγ- 
Γΐη§ ηΒίιίΓΕίΙγ 1η 1)ιβ οβγΙΒ νΒβΙΙιοΓ ογ ηοΐ ΙγεεΙοΙ ίο ΓεηΒβΓ 

ϋ 3ΐιΐ1 ιΐΐθ ϊογ ΪΓ3η8ρθΓΐ3ΐ1οη 3η1 ΙηοΙηάβΒΐ 
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(&) οπιάβ οΐΐ Γγοπι νάιΐοΐι οβΓί&ίη άΐβΐϋΐηίβ ίΓαοΐίοηο 
ιη&γ Ιι&νβ Ρββη Γβπιονβάί &ηά 
(ί) οπιάβ οϋ ίο νΚίοίι οΘΓΐ&ΐη άΐβίϋίειίβ ίΓ&οίίοηο 
ηΐδ,γ Ιιανο 1}βοη &άάβά. 

(29) "Οηιάβ οΐΐ ΐαπΙεβΓ 11 πιβ&ηβ &η οΐΐ ίδκΛβΓ βηβ&ββά ιη 11^ 
ίΓ&άβ οί ο&ΓΓ^Ιηβ οηιάβ οΐΐ. 

(30) "ΡΓ·άηοί ο&γγΙθγ" ϋίβ'&ιϊθ* &η ο±1 ί&ήΐεβΓ βηβ&ββά ίηίΐιβ 
ΪΓβ.άβ Οί Ο^ΓΓγΙηβ οϋ οϊΙιθγ ίΐιαη οηιάβ οΐΐ, 

Ινββΐιΐβίίοη 2 
Αρρίΐοβίΐοη 

(ΐ) υη1β3Β βΧρΓβΏΒΐγ ρΓΟνϊάθά οίίΐβΓν/Ιββ, ίϊιβ ρΓθνΐ3ΐοη3 

οί ΐΐιίθ Αηηβχ 3ΐι&11 ειρρΐ7 ίο &11 βΗΙρβ. 

(2) Ιη βΐιίρβ οίϊιβΓ ί&βη οϋ ί&ηΚβΓΒ ίΐίίβά νΐίΐι ο&Γ£θ 
θραοβε νϊιΐοίι &Γβ οοηβίπιοίβά ειηά. ηίϋΐζβά ίο,ο&ΓΓ7 οϋ 
ΙηιΙΚ οί βη 3£βΓββ&ΐβ ΟΆ-ρο,οΙϊγ οί 200 οιιϋΐο πβίΓβθ ογ τπογθ 
ίΐιβ ΓθφχίΓβτηβη.ΐΒ οί Κβ£ΐιΐ3ίΐοη8 9» 10, 14, Ι5(ΐ), (2) αηά (3) 

18, 20 ειηά 24(4) οί ΐΜβ Αηηβχ ίΟΓ οϋ ΐ&ηΐ£θΓ8 δΐιβίΐ βΐ30 
αρρΐ^ ίο ίΐιβ οοηβίΗΐοίΙοη 3ηά ορβΓ&ΐΙοη οί ίΐιοββ βρΒΟββ, 
βχοβρί ίϊιαί ν/ϊιβΓβ ειιοΐι ΒββΓβββίβ ο&ρ&οιί7 ϊβ 1β38 ί&βη 1,000 
οη1)1ο τηοίΓβθ ίΐιβ Γβ^ιιΐΓβτηβηίβ οί Κββη&Ι&ίίοη 15(4) οί ίΐιΐβ 
Αηηβχ ιη&7 ^ΡΡ^ ί* 1 ϋβη οί Ηββΐιΐ&ίΐοη 15(I), (2) &ηά (3^· 

(3) νΠιβΓβ & 03Γ§ο βηΐ^βοί ίο ίϊιβ ρΓονΙβίοηε οί Αηηβχ II 
οί ΐϊιβ ρΓβεβηί Γ, οηνβηϋοη 1β ο&ΓΓίβά Ιη & ο&γ§ο ερβοβ οί βη οϋ 
ί&τ&βΓ, ίϊιβ αρρΓορΓί&ίβ ΓβςριίΓβιηβηίΒ οί Αηηβχ II οί ίΐαβ ρΓβββηί 
Οοηνβηΐϊοη 3ΐι&11 3.180 βρρΐ7· 

(4) (&) Αηγ ϊιγάΓοϊοϋ, βΐΓ-ούβΜοη νβΐιίοΐβ ειηά οίίιβΓ 

^ ηβν ί^-ρβ οί νβ55β1 (ηβ&Γ-811Γί&0β ΟΓδίίί, δίΛΐη&Γΐηβ 

ΟΓ&ίί, βίο.) νΛιοββ οσηβίπι'ίΐοηειΐ ίθ&ίαΓββ βγθ 
βιιοίι &8 ίο ΓβηάβΓ ίϊιβ 3.ρρ11οα.ί1οη οί &ηγ οί ίϊιβ 
ρΓονΐ 0 ΐοη 8 οί Οϊι&ρίβΓθ II αηά III οί ίΐιίβ Αηηβχ 
Γβ1αίίη§ ίο βοη^ίηιοίΐοη αηά βφιίρηβηΐ; ηηΓβαδοηα1)ΐΘ 
ογ ΙτπρΓαοίΙοα&Ιβ πιήγ ΐ)Θ βχβιηρίβά ΐ>7 Ήιβ ΑάτηΙηΙβίΓα- 

ίί,οη ίτοιη δΐιοΐα ρΓονΙβάοηθ, ρΓονΙάβά ίίιαΐ ίΐιβ 
οοηδίηιοίΐοη βηά βς^ιιΐριηβηί οί ίΐι&ί βΐιίρ ρΓονΙάββ 
βςηίν&ίβηί ρΓοίβοίΙοη βββίηβΐ ροΐΐηίϊοη οϋ, 

Ιι&νΐηβ Γββ&Γά ίο ίΐιβ Ββτνίοβ ίοΓ νηΐοίι 1ί 18 
ίηίθη'βά. 

(Ιι) Ρ^ΓίίοηΙ&Γθ οί αη^ βυοίι βχβαρίίοη βτ&ηίβά ^ Ήίο 

ΑάιηΙηΐΒΐΓ&ίίοη θϊι&ΙΙ ΐ)β Ιηάΐο&ίβά ίη ίΗβ ΟβΓίΙίΙοαίβ 
ΓβίβΓΓβά ίο 1η Ηββΐιίαίΐοη 5 οί ίΐιΐβ Αηηβχ, 

(ο) Τίιβ Αάω1ηΐ8ίΓειί1οη ν/ΚΙοΙι ϋΐονβ αη^ θηοΐι οχβπρΐΐοη 
βΐιηΐΐ, &β 8θοη &8 ροθεΐ^ΐβ, Ρηί ηοί τπογθ ίίιβη ηΐ- 
ηβίγ ά37 θ ίΙιβΓβ&ίίβΓ, οοππαιιηΐοβίβ ίο ίΐιβ 0Γ£βη1ζ&ΐ1οη 
Ρ&τί1θηΐ3Γ8 οί 88ΙΠ6 Εΐηά ίϊΐβ Γβ380ηθ ίίΐβΓβίΟΓ, 
νΐιΐοΐι ίΐιβ 0Γ§Βη1ζ&ί'1οη θίιϋΐ οίΓΟηΙ&ίβ ίο ίΐιβ 
ΡηΓίΙββ ίο ίΐιβ Οοηνβηίΐοη ίοΓ ίΙιβίΓ ίηίοηηαίΐοη 
&ηά &ρρΓορΓΐ&ίβ &οί1οη, 1ί βηγ* 

Εββηΐβΐΐοη 3 

Ε^ηΐνβίβηίβ 

(I) Τϊιβ ΑάιηΐηΙβίΓ&ίΙοη τη&7 αΐΐον &η7 ίίίίΐηβ, ω&ίβΓί&Ι, 
&ρ;ο11&ηοβ ογ &ρρ&Γ&ίηθ ίο ϋβ ίΐίΐβά 1η & βΐιίρ &8 βη ϋίβΓηα- 
ίΐνβ ίο ίΕ&ί Γβ<ιηΐΓθά ΐ»7 ίΜβ Αηηβχ 1ί βιιοΐι ίίΐίΐηβ, πιαΐβΓία! 


ειρρίΐ&ηοβ ογ &ρρ&Γ&ίιΐθ 18 &ί Ιβ&θί &8 βίίβοίΐνβ 3.8 ίΐιβί 
ΓβςηΐΓβά Ι>7 ίΐιΐθ Αηηβχ. Τϊι*8 &ηίΗοΓΐί7 οί ί^β ΑάπιΙηΙδΐΓηίΙοη 
θϊι&ΙΙ ηοί βχίβηά ίο 8ηί)8ΐϋηίΐοη οί ορβταίΐοηαΐ πιβίΚοάβ ίο_ 
βίίβοΐ ,ί&β οοηίΓο! οί άΙβοΙιείΓββ οί οΐΐ αβ βςιζίναίβηί ίο ίΙχοΒβ 
Λοβίεη ηηά οοηθίηιοίΐοη ίβηίιΐΓββ νΗΙοΙι εΐΓβ ρΓθ80Γϋ)βά Ρ 7 
Ηββΐιίαίΐοηθ 1η ίΜβ Αηηβχ, 

(2) Τΐιβ ΑάπιΙηΙθίΓηΐίοη νΛιΙοΙι ηΐΐονβ ει ίΐίΐΐη^, ιηειίβΓίηΙ 
αρρίίοηοβ ογ &ρρ&Γ&ίη3, &β ηη ηΙίβΓηηίίνβ ίο ίΗβ,ί ΓβςΐιΐΓβά 
1)7 ίΜθ Αηηβχ θ1ι& 11 οοτηϋΐιιηΐοαΐβ ίο ί&β 0Γ§&η1ζειί1οη ίοΓ οΙγ- 
οηΐηίΐοη ίο ί*ιβ Ρ&Γίιββ ίο ΐΐιβ Οοηνβηίίοη ρείΓΐΙοιιΙηΓθ ίΙιβΓβοί, 

Γογ ίΙιβίΓ ΙηίοΓτη&ίΐοη άγΛ &ρρΓθρΓΐαΐβ ηοΐιοη, 1ί ηη7· 

Εββΐιΐηίΐοη 4 
5αΓνβ73 &πά Ιηερβοίΐοηδ 

(I) ΕνβΓ7 οϋ ΐειηΙίβΓ οί 150 ίοηβ ^γοθβ ΐοππη^β αηά οΡονβ 
&ηά βν°Γ7 οίΙιβΓ Βίιΐρ οί 400 ίοηβ βΓοβθ ίοηη&ββ &ηά «\Τ?ονβ 8ΐια11 ίο 
βηΐιόβοί ίο ίΐιβ 8ΐΐΓνβ73 3ρβοίί1βά 1)β1ονϊ 

(&) Αη Ιηΐΐΐηΐ 8ΐΐΓνβ7 ΡβίοΓβ ίΐιβ βΜρ 18 ρηί 1η 8βΓνίοβ 
ογ ϊίβίοΓβ ίΐιβ ΟβΓίΙίΙοηίβ ΓβςιιΐΓβά υηάβΓ Ηββυ..ΐειί1οη 
5 οί ΐΐιΐβ Αηηβχ 18 Ιββαβά &τ ίΐιο ίίΓβί ίΙτηβ,'νΜοΙι 
βίιηΐΐ Ιηοίηάβ & βοαρίβίβ 8ΐΐΓνβ7 οί ίίβ 3ίΓηοί\ΐΓβ 
βςμιίριηβηί, 378ίβιιΐ8, ίίίίίηβ3, είΓΓ&ηββπιβηίδ &ηά 
ιη&ίβΓϊηΙ 1η 80 ίειτ 0.8 ίΐιβ βΐιΐρ 1β οονβΓβά 1)7 ί^ΐ8 
Αηηβχ, ΤΜ 8 8 \ΐΓνβ 7 θϊι&ΙΙ 1)β βιιοΐι 9.3 ίο βηβιΐΓΘ ίίι&ί 
ΐΐιβ βίηιοίιΐΓβ, βφίχριπβηί, 873ίβϊΠ8, ί1ίίΐηβ3,· ηΓΓ&ββ- 
ιηβηίδ βηά ιηαΐβ ιηΐ ία1ΐ7 οοτ&ρΐ7 νχίΐι ίΐιβ &ρρ11οβ.Ρ1β 
Γβ<ιιιΐΓβσιβηίθ οί ΐΐιΐθ Αηηβχ. 

(1>) ΡβΓίοάΙοβΙ 8ΐΐΓνβ78 &ί ΙηίβΓν&Ιβ βρβοίίίβά 1>7 
ΑάυιΙηΙβίΓαίΐοη, 1>ηί ηοί βχοββάίηβ ίίνβ γβΆΤβ, 
ν/Υιίοϊι βΐι&ΐΐ 1)β βηοΐι &θ ίο βηθίΐΓβ. ίΐιηί ίΐιβ βΐηιοίηΓβ 
βςηιριήβηί, 370^ ΘΙΏΒ » ίΐίίΐηβθ, αΓΓ3η§βΐ3βηίΒ «ηά 
πιηίβΓίηΙ ίηϋ7 οοΐΏρΐ7 νΐίΐι ίΐιβ Γβς,ιιΐΓβπιβηίβ οί 
ίΐιΐθ Αηηβχ, 

(ο) Α τηίηΐιηιπτ] σί οηβ ίηίβηπβάίηίο ΒΐΐΓνθ7 άιΐΓίηβ ίΐιβ 
ρβΓίοά οί νβ11άϊί7 οί ίΐιβ ΟβΓίΙίΐοηίβ νΐιΐοΐι βίιαϋ 
1 )β 8ΐιο1ι α3 ίο βηδίΐΓβ ίίιαί ίΐιβ β^ηΐριηβηΐ βηά αεθο- 
οΐαίοά ρηπιρ ηηά ρΐρίηβ '373ίβιη5, ιηοίηάΐηβ οΐΐ 
άίδοίιαΓββ ωοηΙίΟΓίηβ &ηά οοηΐτοί 373ίβπΐ3, οηιάβ 
οϋ ν/&3ίι1 η% 373ίβπΐ8, 0ΐΐ7-νοίβΓ 

εβρηΓβίχηβ ο^ηχριπβηί εαιά οΐΐ ίϋίβΓίηβ 
87 βίβιπ 8 , ίη 1 ΐ 7 οοιηρΐ 7 νίίΐι ίΐιβ αρρ1ίο&1)1β 
Γβ«1ΐΑίΓβιιιβηί8 οί ίΐιίθ Αηηβχ αηά &Γβ 1η βοοά ν/0Γΐί1η@ 
οτάβΓ. Ιη 00363 ν/ΐιβτβ οηΐ7 οηβ βηοΐι Ιηίβηπβάΐ&ίο 
811Γνβ7 Χ3 ο&ΓΓϊοά οηί ίη &Π7 οηβ ΟβΓίΙίΙοηίβ 
ν&11άΐί7 ρβΓΐοά, 1ί 8ΐι&11 1)6 &©1ά ηοί 1)βΐθΓβ 8ίχ 
τηοηίΙΐΒ ρρίοΓ ίο, ηοτ 1&ίβΓ ΐΐι&η βΐχ πιοηΐΐιβ ηίίβΓ 
ίΗβ 1ια1ί-νβ7 ά&ίβ οί ίΐιβ ^β^ί^ί^^^ίβ , ο ρβΓΐοά οί 
νει11άίί7» 5ιιο1ι :ίηίβ:πϊΐ6ά1ηΐβ 3ΐΐΓνβ73 θϊι&ΙΙ 1)β 
βηάοΓββά οη ίΐιβ ΟβΓίίίϊο&ίβ ΐ33ΐιβά ιιηάβΓ Ηββυΐηϋο^ 

5 οί ίΐιΐθ Αηηβχ. 

(2) Τΐιβ ΑάΐΏΐηί3ίΓηίΐοη 3ΐιη11 β3ίηΐ)1ΐ3ΐι βρρΓορΓίαίβ τηβηθη-· 

Γβ3 ίΟΓ βΗΐρβ νΛΐϊΟΐΐ 3Γβ ηοί 8ηί)^βθί ίο ίΐΐθ ρΓ0νΐ8Χ0η3 οί ρ&~· 
Γ&£Γ3.ρ1ι (I) οί ίΙιΐ8 Εβ^αΐαίιοη 1η ΟΓάβΓ ίο βηΒϋΓβ ίΐιαί ί&β 
&Ρρϋοδ1)ΐΘ ρΓονίβίοηε οί ΐΙιΐΒ Αηηβχ βγ© οοπιρίίβά νϋΐι, 

(3) (η) 3ιΐΓνβ73 οί 3ΐι1ρ3 &5 Γβ£&Γά3 ίίιβ *βηίοΓοβηιβηί οί 
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ΐίΐβ ρΓ0νΪ8ί0Π8 θί ΐίΐί 8 ΑΠΠΘΧ 3Ϊ1311 ί)β 03ΓΓΐθά 
οηΐ 1>γ οίίιοβΓθ οί ΐΗβ Αάη1ηΐ3ΪΓ3ΐ1οη, Τίιβ 
ΑάΓη1ηΐ8ΪΓ3ΐ1οη τηβγ, ΙιονβνβΓ, βηΐηΐδΐ ΐίιβ βηΓνογε 
βιΐίιβΓ ΐο θϋΓνβγοΓδ ηοτηΐηηΐβά. Γογ ΐίιβ ρηΓροδβ 
ογ ΐο 0Γ§3η1Ζ3Ϊ1οη3 Γβοοβηΐζβά 1>γ ιΐ, 

(ί>) Τίιβ ΑάΓηΙηΙβΐΓβΐΙοη δϋειίΐ ίηβΐίΐιιΐβ οΓΓίυΐββιοβηΐβ Ι*\ 

ηηδοίιβάιιίβά ίηθρβοΐΛοηβ ίο 1)6 ο&πΊβά. ουΐ άυ.Γΐη& 
ΐίιβ ροηοά οί νηΐΐάΐΐγ οί ΐίιβ ΟβΓΐΙΠοαΐβ. 3ηοΐι 
ίηβροοΐΐοηδ είιηΐΐ οηεχίΓβ ΐίι&ΐ ΐίιβ δίιιρ 3ηά ίΐε 
©ςιιίρτηοηΐ τεηαΐη ιη ?11 Γββρβοΐε ε&ΐΐδίδοΐοΓγ 
ίθΓ ΐίιβ δβΓνίοο ί ογ ν/ΐιΐοίι ΐίιβ βίιίρ 1ε ίηΐβηάβό. 

Τίιεββ ιηορβοΐιοηδ πίδγ ΐ)β ολγγϊθΛ οηΐ 1>γ ϊΙιοΙγ 
ο\νη Ιηδρβοΐιοη 3βΓνίδΦ, ογ ί)γ ηοπιίη&ΐοά δηιτνβγοΓδ 
ογ ί)γ Γοοοβηίζοά ΟΓβαηιζοΐΙοηβ , ογ ί?γ οΐίιβΓ . 

ΡδΓΐίεε ιιροη Γβ^ηβδΐ οί ΐίιβ ΑάπΙηΙδΐΓ&ΐΙοη, ν/ίιοΓ<· 
ΐίιβ ΑάτηΐηΐΒΐΓοΐϊοη, ηηάοΓ ΐίιβ ρΓονίεΐοηδ οί 
ραΓ3£Γ£ΐρίι (I) οί ΐίιιβ Εββηΐδΐΐοη, 68Ϊ3Ϊ>1ί8Ϊιβδ 
τηηηάηΐοΓγ &ηπιι&1 ΒηΓνβγε, ΐίιβ 3"βονβ ηηβοίιβίΐιιΐοί! 

. ίηΒρΘοίΐοηβ 3ίΐ&11 ηοΐ Ίοθ οΊ)1ίβ3ΪθΓγ. 

(ο) Αη ΑάηΐηΙδΐΓαΐίοη ηοτπΐηηΐΐηβ δίίΓνβγοΓδ ογ γθγο- 
βηϊζΐηβ θΓ£3ηΐζ3ΐ1οη3 ίο οοηάηοΐ βηΓνβγδ 3ηά 
ιηδρβοΐΐοηδ 33 361: ΓογϊΙι ϊη 3ηϊ>-ρ3Γ&£ί3ρ1ΐ3 (α) 
αηά (1>) οί ίΜβ ρ3Γ3£Γ3ρίι, δίΐδΐΐ 38 3 τηΐηίτηιιιη 

θπιρον;οΓ &ηγ ηοαιΐηβΐβά βΛΓνβγοΓ γγ Γβοοβηΐζβά ΟΓ^Ληί- 
ζαΐΐοη ίο : 

(I) ΓβςΐΐίΓΟ Γ6Ρ3.1Γ3 ΪΟ 3 δΜρ 5 2210 

(ϋ)θΒΓΓγ οχλΐ βιίΓνβγδ αηά Ιηδρβοΐιοηδ 1ί 
Γεοηββΐοά ϊ>γ ΐίιβ βρρΓορΓίδΐβ ηηΐίιΟΓίΐΙβδ 
οί 3. Ρογϊ $Ϊ3Ϊο. 

Τίιβ ΑάτηΙηίδΐΓδΐΙοη δίΐδΐΐ ηοΐιίγ ΐίιβ 0Γ§3η1ζ3Ϊίοη 
οί ΐίιβ Βροοίίΐο Γεδροηδίάΐΐίΐΐβθ &ηά οοηάΐΐΐοηδ 
οί ΐίιβ αηΐίιΟΓίΐγ άβ1β£3ΐβά ίο ΐίιβ ηοτηίηδΐβά 
διΙΓνβγΟΓδ ΟΓ ΓβΟΟβηΙΖβά ΟΓ§3η1Ζ3Ϊΐθη3 , ί ΟΓ 01Γ011-* 

Ιηΐΐοη ΐο Ι'&Γΐΐθδ ίο ΐίιβ ρΓβδβηΐ ΓγοϊοοοΙ Γογ 

ΐίιβ ιηΓοππαΐΙοη οί ΐίιβίΓ οίί1βθΓ3. 

(ά) ν/1ιοη & ηοηιίηΛΐοά βιίΓνογοΓ ογ Γβοοεηιζοά οΓβαηιζηΐι 

άβΐεΓΕίηβδ ΐίι&ΐ 11^6. βοη<ϋΐίοη οί ΐϊιο 3ΐι1ρ ογ Ιΐδ 

οςυΐρπιοηΐ: άοο3 ηοΐ οοΓΓββροηά δτιΐϊδΐαηΐΐβΐΐγ 

νίΐΗ ΐ&ο ραΓΐίοιιΙαΓδ οί ΐΚο ΟοΓΐίίΙοβΐθ ·γ 13 

δΐιοΐι ΐ1ΐ3ΐ ΐΐιο δΐιΐρ 1δ ηοΐ ίίΐ ΐο ρΓΟΟοαά'ΐο 8β& 

νΐΐΐιοιιΐ ρΓ63βηΐ1η£ ηη ηηΓοαδοπαίλΙο ΐϊΐΓΘαΐ οί Ιι&γπ 

ΐο ΐΐιβ ΐΕΑΓίηβ οηνίΓοηιη^ηΐ δαοΐι δΐίΓνθγοΓ ογ ογ§;&- 

η1ζ3Ϊιοη εΐιαίΐ ΙτηΕβάΙ&ΐοΙγ βηειίΓο ΐ1ΐ3ΐ ΑογγθοϊΙλ^ο 

&οΐΐοη 1β ΐβΚβη αηά α!.?1 <ι Ί’αί οουΓδθ* ηοΐιίγ 

ΐΐιβ Α(1τΏΐηΐ8ΪΓ&ΐ1οη. ι ·ι·ΐ1νβ αοΐίοη 

13 ηοΐ ΐ&ΐίβη ΐίιβ ΟθγϊΙ. ·* 2 ΐά Ρο νΙΐίιάΓανη 

βηά ϊΙίθ ΑάΓπΐηΙδΐΓδΐΐοη βΐιειίΐ βθ ηοΐϊίίθά ίηιιηθάΐρ.ΐοΐγ 

εηά 1ί ΐΐιο βΐιϊρ 13 ίη & ροτΐ οί ειηοΐΙιοΓ Ρατΐγ, 

ΐίιβ 3ΡΡΓ0ΡΓ13Ϊ0 311ΐ1ΐΟΟΓΐΐ163 Οί ΐΐΐθ ΡθΓΪ 5Ϊ3Ϊ6 

3ΪΊ311 αΐδο ΐ)θ ηοΐΐίίβά ιοτηβάΐαΐθΐγ· νΟιοη &η οίίί- 

οθγ οί ΐίιβ δάτηϊηΙδΐΓΛΐϊοη, & ηοτηΐηειΐβά ΒΐίΓνβγοΓ ογ 

Γθοοβηίζβίΐ οτβίΐηίζηΐΐοη Ιιη.3 ηοΐΐίΐοά ΐΐιο ηρρορΓίΓ.ΐο 

&ηΐίΐ 0 Γΐΐ 1 β 8 οί ΐίιο Τ·γϊ 5 -ιΐβ, ΐίιβ ΐ οί ΐίιβ 

Ρογϊ δΐ&ΐβ οοηοβΓηβά οΐιοΐΐ £ίνβ 3ΐιοΐι ^ίίιοβΓ, 

δΐίΓνβγοΓ ογ θΓ£3ηιζ3Ϊίοη αηγ ηβΟθββδΓγ αβδίδΐ^ηοο 

ΐο ο&ΓΓγ οηΐ ΐϊιβΐΓ βΐ>11§&ΐ1οη3 ιιηάβΓ ΐΜβ 
^ 6 

Κβ§η1αΐίοη* ¥1ιβη αρρΙΐοαΡΙβ, ΐίιβ ΟονβΓηΓπβηΐ οί 


ΐΗβ Ρογϊ δΐ&ΐβ οοηοβΓηβίΙ δΐιοΐΐ ΐα}οβ δηο}ι 

Βΐβρδ 33 νΐΐΐ βηειίΓΘ ΐϊιηΐ ΐΗβ βΐιΐρ δΐΐδΐΐ ηοΐ 5311 

ιιηΐΐΐ 1ΐ ο&η ρΓοοβοά ΐο 8β3 ογ Ιοανβ ΐίιβ ροΓΐ 

ί ογ ΐίιβ ριίΓροεβ οί ρΓΟΟββάΐηβ ΐο ΐίιβ ηβητβδΐ 30 όγο- 

ρΓίδΐβ Γβρ3ΐΓ γ3Γά &ν3άΐ3ΐ)1β ν/ΐΐίιοιιΐ ρΓβδβηΐΙη^ 

βη ηηΓθ3δθη3ΐι1β ΐΙΐΓββΐ οί Ιιαηη ΐο ΐίιβ πιοΓχηο 

βηνίΓοηπιβηΐ, 

(β) Ιη βνβΓγ 033β|■ ΐίιβ Αάτηϊηΐ3ΪΓ&ΐϊοη οοηοβΓηβά. βΐιρ.ΐΐ 
ίαΐΐγ βη3Γ3ηΐββ ΪΙίθ οοπιρ1βΐβηβ88 αηά βίίΐοίβηογ 
οί ΐίιβ δΐίΓνβγ- &ηά Ιηδρβοΐΐοη &ηά 3 Ι 13 ΙΙ αηάβΓΪ3ΐοβ 
ΐο βη33Γ6 ΐίιβ ηβ06883Γγ 3ΓΓ3ηβ€Π1βηΐΒ >Ϊ0 Βδΐΐβίγ 
ΐΐιΐδ ο1)11β3Ϊ1οη, 

(4) (δ) Τΐιβ οοηάίΐΐοή οί ΐίιβ δΚΙρ αηά Ιΐβ β<ιιι1ριηβηΐ βΐιαίΐ 

1>β Γ03ΐηΐ3ΐηβά ΐο οοηίοηη νΐΐΐι ΐίιβ ρΓονΙοΙοηβ οί 
ΐίιβ Ρτβδβηΐ ϊΐοΐοοοί ΐο βηβιΐΓβ ΐΐιαΐ ΐΗβ εΜρ Ιη 
βΐΐ γ β βρβ ο ΐ 3 νΐΐΐ Γβτηηΐη ίίΐ ΐο ρΓοοββά ΐο 8β3 
νΐΐΐιοηΐ ρΓβββηΐΙηβ 3η' ιιηΓβββοηδύΙβ ΐΐιτβ&ΐ οί 
ϊΐδπη ΐο' ΐίιβ ιηδΓΐηβ βηνίΓοηπβη^. 

(1)) ΑίΐβΓ &ηγ βιίΓνβγ οί ΐίιβ βΐιΐρ ’ ηάβΓ ρδΓ&βΓβρΙι (I) 
οί ΐΐιΐβ Κβ^ηίαΐΐοη Ιιαβ 1)ββη οοιηρί^ΐβά ηο ^1ι&η§β 
8Ϊ1311 1)β ιηδάβ ιη ΐϊιβ θΐηιοΐμΓβ, Θς,ηΐριπβηΐ, 

Βγβΐβπΐδ, ίΐΐΐΐη^θρ 3ΓΓ&§β0βηΪ8 ογ ηάΦβΓί&Ι οονοΓβά 
ϋγ ΐίιβ θηΓνβγ, ν/ΐΐίιοηΐ ΐίιβ βαηοΐΐοη οί,ΐΐιβ Αάαΐ- 
η1δΐΓ3ΐ1οη ρ βχοβρΐ ΐίιβ άίρβοΐ ΓβρΙδββιηβηΐΓ οί βηοίι 
βηυίρτηβηΐ &ηά ίΐΐΐΐη^β. 

(ο) νβιβηβνβΓ 3η αοοίάβηΐ οοο^γβ ΐβ ο' βίιΐρ. 0Γ©& άβίβοΐ 1β 
άΙδοονβΓβά ν?Μοίι 8ηί)3Ϊ3ηΐΐ3ΐΙγ &ίίβοΐθ ΐίιβ Ιηΐβ^Γΐΐγ 
οί ΐίιβ θΜρ ογ ΐίιβ βίίΐοίβηογ ογ οοιηρίβΐβηβθο 
οί 1ΐ3 Θςαίρηιβηΐ 1 οονβΓβά ί)γ ΐίιΐβ Αηηβχ ΐίιβ ιπαβΐβΓ 
ΟΓ ονηβΓ οί ΐίιβ θΜρ 8ίΐ&11 ΓβρΟΓΐ βΐ ΐίιβ βατίΐοδΐ 
ορροΓΐηηιΐγ ΐο ΐίιβ Αάπι1ηΐ8ΪΓ&ΐ1οη, ΐίιβ ΓίβΟο^πΙζεΛ 
ΟΓβδηΙζδΐΐοη ογ ΐίιβ ηοαιΐηηΐβά ΒηΓνβγοΓ Γββροη1ί)1ο 
Γογ 1θΒΐι1η£ ΐίιβ Γβίβναηΐ ΟβΓΐΙΠο&ΐβ, νίιη βίιαίΐ 
οδήββ Ιηνββΐίβδΐΐοηβ ΐο 1)β Ιηΐΐΐαΐβά ΐο άβΐβηηΐηο 

νίΐβΐίΐβΓ 3 8\1Γνβγ 38 ΓβηηΐΓβά 1)γ ρ3Γ8£Γ3ρ1ΐ (ΐ) θί 
ΐίιΐβ Εββυίδΐΐοη 1β ηβ«θ88&τγ. ΐί'ΐίιβ θΜρ 1θ ίη 

3 ΡΟΓΪ οί αηοΐίΐβΓ ΡδΓΐγ, ΐΙΐβ Π188ΪβΓ ΟΓ 0\Λ1βΓ βίΐδΐΐ 
3180 ΓβρΟΓΐ ίππηβάΐδΐβΐγ ΐο ΐίιβ &ΡΡΓ0ΡΓ±3ΪΘ 
3ηΐίΐ0Γΐΐ1βΒ οί ΐίιβ Ρογϊ δΐβΐβ 3ηά ΐίιβ ηοιηΐηδΐβά 
βιιτνβγοΓ ογ Γβοοβηίζβά οΓββηΙζδΐίοη θ1ι& 11 &8ββΓΪ3ίη 
ΪΪ13Ϊ βηοίΐ Γβροτΐ 1ΐ38 ί)θβη πιβάβ, 

Εββμίδΐίοη 5 
Ιβθηβ οί ΟβΓΐίίΙοδΐβ 

(1) Αη ΙηΐβΓηαΐίοηβΙ 011 Ροΐΐηΐΐοη Ρτβνβηΐΐοη ΟβΓΐίίίοαΐβ 

θίΐδΐΐ ί)β 1θ8ηβά ρ δίΐβΓ όητνβγ ίη. αο ο ο τάαηοβ ν/ίΐίι·ΐίΐΘ ΡΓονίβιοηθ 
οί Εβ^ηΐδΐΐοη 4 οί ΐίιΐβ Αηηβχ ρ ΐο ΐι;.γ οΐΐ ΐηι <. γ οί 150 ΐοηβ 
§Γ088 ΐοηηηββ βηά 3ΐ)ονβ 3ηά &ηγ οΐίιβΓ βίιΐρβ οί 400 ΐοηβ §Γ088 
ΐοηηδββ 3ηά 3ί)ονβ νίιΐοίι 3Γβ ©ηβδ^οά 1η νογη^οβ ΐο ρογϊθ ογ 
οίί-δίιοτβ ΐβηηΙηδίΒ μηάβΓ ΐίιβ οΐίιβΓ Ρ&τΐίβΒ ΐο 

ΐίιβ Οοηνβηΐΐοη, Ιη ΐίιβ ·33β οί βχΐθΐΐηβ βίιΐρδ ΐίιΐβ Γβ^ηΐΓβτηβηΐ 
3ίι&11 3ρρ1γ ΐνβίνβ πιοηΐίιβ δίΐβΓ ΐίιβ άηΐβ οί βηΐΓγ Ιηΐο Γογοθ 

οί ΐίιβ ρΓβββηΐ Οοηνβηΐΐοη, 

(2) 5ηοίι ΟβΓΐίίίο&ΐβ βίιηΐΐ ΐ)β Ιδβηβά βΙΐίιβΓ ί)γ ΐίιβ 
Αάιη1ηΐ8ΪΓ3ΐ1οη ογ Τογ ηηγ ρβΓβοηβ ογ βτββηΐζδΐΐοη άηΐγ ηηΐΐιο-* 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3523 


τίζοβ. Ργ 11 ♦ Ιη θνβΓγ ο&θβ ΐίιβ Αάπι1ηΐ3ΐ;Γ3ΐ1οη &8 8ηιηθ8 ΐηΐΐ 
ΓββροηΒίΡΙΙιΐγ £ογ ΐΡβ ΟβΓΐΙΐΙοδΐβ, 

Ηβ^ηίαΐΐοη 6 

Ι88ΐΐθ οΐ α ΟβΓΐΙΐΙο&ΐβ Ργ βηο^ΙΐθΓ 
ΟονβΓηπίθηΐ 

(ΐ) ΤΡβ ΟονβΓηπιβηΐ οΐ & Ρατΐγ ΐο ΐίιβ Οοηνβηΐΐοη τηβγ, αΐ 
ΐΡο Γβςυθβΐ οΐ ΐΡθ Αάπιίηΐβΐίΐ'είΐΐοη, οαιΐΒ6''α' βΐιΐρ ΐο Ρβ θΐίΓνβγβά 

αηά, 1ΐ ββΐΐβΐίβά 1:110.1; ΐΡβ ρϊονίβίοηβ οΐ ΐΡΐ3 Αηηβχ &γο 
οοτπρϋοά νάΐΡ, 8Ρ&11 Ιθθιαθ ογ&ιγΜιογ1ζ 6 ΐΡο ΐ33υε οΐ ο.η ΙηίοΓηα- 
ΐίαηβα 011 Ροΐΐηΐΐοη ΡΓβνβηΐΙο,Ί ΟβΓΐΙΐΙο&ΐθ ΐο ΐΡβ βΜρ 1η 
,?.οοοΓάαηοο νάΐΡ ΐΡϋ Αηηβχ. 

(2) Α οοργ 'οΐ ΐΡβ ΟθΓΐΙΐΙοδΐβ 3ηά ο. οοργ οΐ ΐΡβ βπΓνογ 

ΓΟρΟΓΐ 3Ρ&11 1)6 ΪΓ8η8Β)1ΐΪ6(1 38 300η 83 ρθ38ΐ 1)1 ο Ιο ΐΡο 

Γ6φΐβ8ΐ1η£ Αάπι1ηΐ8ΪΓ3Ϊ1οη. ■ 

(3) Α ΟβΓΐί£1θ3Ϊβ 80 Ιδβιίθά 3Ρη11 οοηΐαΐη η βΐαΐβπιβηΐ ΐο 
ΐΡθ βΐΐθοΐ ΐΡαΐ 11 Ρβ3 Ρθθη ΐ88ΐιβ<1 3ΐ ΐΡβ Γβςμιββΐ οΐ ΐΡο 
ΑύτηΙηΐθΐΓ&Ιίοη &ηά 11 8Ρ311 1ΐ3νβ 1116 83ΐηβ ϊογοθ αη<1 ΓθΟθΙνβ 

ΐΡβ 3&πιβ Γβοοβηΐϋοη γ> 8 ΐίιβ ΟβΓΐίΐΐοαΐβ ίβθηβά ηηάβΓ Κθ^ηΐ&ΐϊοη 
5 οΐ ΐΡΐ3 Αηηβχ. 

(4) Νο ΙηΐβΓη&ΐΙοηαΙ 011 Ροΐΐηΐΐοη Ι'Γβναη·Ρ1οη ΟοΓΐίΐΙοαΐβ 3 Ρ 3 ΙΙ 
1)6 ΊββιιβΑ Ιο 3. 8Ρ1ρ νΡΙοΡ 13 βηΐΐΐίβά Ιο ’’ οΐιβ ίΐδ^. οϊ ι 
δΐαΐβ νΡΙοΡ 13 ηοΐ & ΡαΓΐγ· 

Ηθ£ΐιΐ3Ϊ1οη 7 
Ροπή οΐ ΟβΓΐίΐΐοαΐβ 

ΤΡβ ΙηΐβΓηαΐιοηαΙ 011 Ροΐΐηΐίοη Ρτβνβηΐίοη ΟβΓΐΙΐΙοαΐθ 
3ΐια11 Ρβ άΓανη ηρ ιη οη οίίΐοΐ&ΐ Ι3ηβΐΐ3βθ οΐ ΐΡβ Ιβδηΐηβ 
οοηηΐτγ 1η ΐΡβ ΐοπη οθΓΓ68ροη<ϋη£ Ιο ΐΡθ πιοάβΐ £ΐνβη 1η 
Αρρβηάΐχ II ΐο ΐΡΙβ Αηηβχ, Ιΐ ΐΡβ Ι3η£ΐΐ3ββ ιιββά 18 ηβΙΐΡβΓ 
Εηβΐΐβΐι ηοΓ ΡγθποΗ, ΐίιβ ΐβχΐ 8ΐι&1Ζ Ιηοίηάβ & ΪΓ3η3ΐ3ΐ1οη 
Ιηΐο οηβ σ£ ΐΡβββ Ι3η£υ3£β3. 

Εθβΐχΐ&ϋοη 8 
ΙΚίΓαΐΙοη οϊ Οβϊΐΐΐΐοδΐβ 

(1) Λη ΙηΐβΓηαΐΙοηαΙ 011 Ροΐΐυΐΐοη ΡΓβνβηΐΐοη ·βΓΪ1θ3ΐο 
Βϊΐςΐΐΐ Ρβ 1θ8ΐΐθά Γογ & ρθΓίοά 3ρθθ1ί1β<1 Ργ Ιίΐθ ΑάτηΙηΙθίΓ&ΐίοη 
νΐιΐοΐι Β^εΐ 1 γοΙ οοχοβά ίΐνο γοβΓθ ϊγοιπ ΐΚο άβΐθ Οί Ιήουβ, ρτο- 
νΐΐεά ΐΐι&ΐ 1η Ιίιε 0886 οΐ οη οΐΐ Ι&η^ΘΓ ορθΓβΐΙηβ νΐΐΐι άβάΐ- 
08.1:6(1 οΐοαη 1>α1ΐ88^ ΙδηΕθ Ϊογ & Ιΐτοΐίβά ρβΓίοά βρε'οΐίΐβά' 1η Κοβίι- 
Ιαϋοη 13 (9) οϊ Ιΐιΐβ Αηηβχ Ιΐιβ ρΓΐο<1 οΐ νρ.ΐΐάΐΐγ οΐ ίΐιο ΟθγϊΙΪΙ· 
οαΐβ· 8ΐι&11 ηοΐ οχοθοά θΐιοΐι δρεοΐΐΐβΐ ρβΓίοά. 

(2) Α ΟθΓϋΐΙοαΐβ βΐι&ΐΐ α·ηββ Ιο ϊ)θ νεϋά 1£ βΐ^ηΐΐΐο&η^ 

&1ΐ6Γ&1:1οη8 ϊι&νβ Ιειίεβη ρΐ&οβ 1η Ιΐιβ •οηβΐηιβΐΐοη, βςιιΐριηοηΐ, 
βρ βΐθπΐ3 , ΐϋΐΐηβθ, βΓΓ&ηβΐηθηΙθ ογ κεΐοΓί&Ι Γβ^ηΐΓθά νΐΐΐιοιχΐ 
ΐΐιβ Β&ηοϋοη οΐ ΐΐιβ ΑΙπιΙηΙθίΓαΙΙοη, βχοορί: Ιίΐθ ΙΙγθοΙ: γθ- 
ρΐ&οθτηβηΐ: οΐ 8ΐι«1ι βς,υΐριιιβηΐ ογ ΐΐΐΐίηβθ, ογ 1£ Ιηΐθπηβάΐοΐβ 
θΐίΓνθγθ &8 Βρθοίΐίθά Ργ ΐΐιβ ΑάπιΐηίβΐΓ&ΐΙοη ηηάθΓ Ηβ^ηίεΐιοη 
4 (Ι)( ο) οΐ ΙΙιΙβ Αηηβχ &γθ ηοΐ οβπΊβά οηΐ. 

(3) Α ΟβΓΐΙΐΙοαΙθ ΐ33ΐΐθά ΐο & βΐιΐρ βΐι&ΐΐ ειΐδο οοο.ιρυ ΐο Ρο 
ναΐΐά υροη ΐΓ&ηβΐθΓ οΐ ΐΐΐθ δΐιΐρ ΐο ΐΐιβ £1&£ οΐ εηοΐΙιβΓ $ϊ&ϊθ. 

Α ηβν ΟβΓΐΙΐΙοαΐθ 8ΐι&11 οηΐγ 1)6 ΐΒΞΐιοά νΐιοη ΐΐΐθ ΟονβΓηιηβηΐ 
Ι83η1η£ ΐΐιβ ηβν ΟβΓΐΙΐΙοηΐβ 13 ΐιιΐΐγ βαΐΐβΐίθά ΐΐιεΐ ΐΐΐθ οΐιΐρ 

13 1η ΐηΐΐ οοιηρίΐηηοβ νΐΐΐι ΐΐιβ ΓβςηίΓΟίηβηΐβ οΐ Ηβ^ηίαΐΐοη 
4(4)(&) &ηά (1)) οΐ ΐΜβ Αηηβχ, Ιη ΐΐιο ο&βο οΐ ά ΐΓ&η8Ϊ6Γ 
ΐ/θΐνβεη Ρ&ΓΪ1Θ3, 1ΐ Γβ(ΐιΐ63Ϊ6ά νΐΐΐιΐη ϊΙιγθθ ιηοηΐίΐΒ αΐΐβΓ ΐΐΐθ 
ΪΓΟΛ3ΪΘΓ 1α&3 ΐείεβη ρΐαοβ, ΐΐιβ ·ονΘΓηιηβηΐ οΐ ΐΐΐθ ΡαΓΐγ ντίιοβΘ 


Ϊ1&6 ΐΐΐθ βΐιΐρ ν&8 ΐοηπθΓΐγ βηΐΐΐίθά ΐο ϊΐγ β1ι&11 ΐΓ&ηβπιΙΐ 
£13 βοοη 8θ ρο35ΐΡ1β ΐο ΐΐιο Α1τη1ηί3ΪΓ8Ϊχοη 8 σοργ οΐ ΐΐϊο 06ΓΪ1— 
Π08Ϊ6 08ΓΓΐΘ<1 Ργ ΐΐΐθ θΐΐΐρ ΡβΐοΓΘ ΐΐΐβ ΪΓ8η3Ϊ0Γ 8Λά, 1ΐ &ν&1ΐ6ΐ)ΐ6 
8 σοργ οΐ ΐΐιβ Γβίβναηΐ βηΓνβγ τοροΓΐ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ II - ΕΕςυΐΕΕΜΞΙϊΤ5 ΡΟΗ ΟΟΝΤΚΟΙ» ΟΡ 
ΟΡΕΕΑΤIΟΝΑX ΡΟΜΜΡΙΟΝ 

. Κθβηΐ&ΐίοη 9 
ΟοηΐΓοΙ οΐ ϋΙββΙι&Γβσ οΐ Οϋ 

(I) διαΡ^βοΐ ΐο ΐΐιβ ρΓονΙθίοηθ οΐ Εθβη1&ΐ1οη3 ΙΟ &ηά II 
οΐ ΐΜβ Αηηβχ βηά ρ&Γ&£Γ8ρίι (2) οΐ ΐΙιΐΒ Ηθ§ηΐ8Ϊ1οη, 8ηγ ΙΙβοΙι&γ- 
Ιηΐο ΐΐιο 8β& οΐ οΐΐ π)1χΐηΓ68 ΐΓοιη 3ϊι1ρ3 ΐο νίΐιΐβΐι ΐϋΐ8 Αηηβχ 
αρρίοβ 8ΐΐ8ΐ1 Ρθ ρΓοΡιΡΙΐβά οχββρΐ νΐιοη &11 ΐΐιβ ΐοΐΐονίηβ 
οοηάΐΐίοηβ 8Γ6 8·8ΪΐΒΪί64> 

(α) ϊογ &η οΐΐ ΐαηΚβΓ,βχοορΐ &5 ρτονίαβί ϊογ 1η 
51ΐΡ-ρ&Τ8βΓ&ρΡ (^) Οΐ' ΪΡ13 ρ8Γ8£Γ8ρ1ΐ: 

(1) ΐΐΐθ ΐ8ηΚοΓ 18 ηοΐ νΐΐΜη & 8ρβοί8ΐ 8Γ6&; 

(ϋ) ΐΡθ ΐηηΙίθΓ 13 τπογθ ΐΡ&η 50 ηβηΐΐοδί οιΐΐβδ 

ΐΓοιη ΐΐιβ ηθ8Γ6θΐ Ι&ηά; 

(1ϋ) ΐΡθ ΐ&ηΚ6Γ 13 ρΓοβθθάΙηβ θπ τοιιΐβ; 

(1ν) ΐΡθ ΐΒΐ&ηΐαηθοιίδ ταΐο οΐ άΐ5θ1ι&Γ§6 οΐ οΐΐ 
οοηΐβηΐ 1θθ3 ηοΐ θχββθή 60 11ΪΓ63 ρβΓ 
η&ηΐ1β8ΐ τηϋβ; 

(ν) ΐΡθ ΐοΐ&Ι ςιΐ8ηΐίΐγ οΐ οΐΐ <ϋθο1ΐ8Γβθά Ιηΐο 
ΐΡθ 3β8 άοθ3 ηοΐ βχοββά £ογ θχϊ8ΐϊηβ 
ΐαηΙεθΓθ 1/15,000 οί ΐΐιβ ΐοΐαΐ ^ηαηΐΐΐγ 
οΐ -ΐΡθ ρ8ΓΪ1βηΐ8Γ Ο&ΓβΟ οΐ νΡιοΙι ΪΪ16 
Γθθΐάιιβ ΐοηηβά & ρ&Γΐ, 8ηά ϊογ ηβν ΐ&η^6Γ8 
1/30,000 οΐ ΐΡβ ΐοΐαΐ ςα&ηΐΐΐγ οΐ ΐΐια ρ&Γ- 
ΐΙβηΙ&Γ 03Γ§0 οΐ νΜοΙι ΐΡβ Γβθΐάιιβ ΐοηηβά 
3 ρ&Γΐ· &ηά 

^νΐ) ΐΐιβ ΐεηχβτ ίιαβ ίη όρβΓείΐοη &η οΐΐ άΙβεΡαΓββ 
ιηοηΙΐοΓίηβ οοηΐΓοΙ 8γ8ΐβιη αηά & βΐ ορ ΐαηΐί 
&ΓΓ 8 £ 0 ΐπθηΐ &8 ΓβςηίΓοιΙ Ργ Εθ£αΐ3ΐ1οη 15 οϋ οΐ 
ΐΡΙβ Αηηβχ, 

(Ρ' ϊγοπι 3 βΡΙρ οΐ 400 ΐοη8 £Γ03β ΐοηη&£β αηά εΡονβ σΐΡβΓ 
ΐΡαη 3η οΐΐ ΐαη^βΓ ηηΐ Ϊγοιπ τη3θΡχηβΓγ 3ρ806 Ρϋ^ββ 
βχοίηάΐηβ ο3γ§ο ρηιηρ γοοπι ΡΙΙββθ οΐ.βη οΐΐ ΐαηΕβΓ 
ηη1β88 τηΐχβά ν/ΐΐΡ οϋ οοχβο ΓβΒΐάυ,β; 

(I) ΐΡε θΡΙρ 18 ηοΐ νΐΐΐιΐηβ. 8ρεοΐ3ΐ 3Γ63; 

(II) ΐΡβ θϊιΐρ 1β τπογθ ΐΡαη 12 η3ΐιΐ1οη1 τηΙΙβΒ ■ ϊγοπ) ΐΡβ 
ηβ8ΓΘθΐ |1&ηά; 

(III) ΐΡθ δΡΙρ 1β ρΓοοθβάΐηβ’εη Γοηΐβ; 

(1ν) ΐΡε οϋ οοηΐβηΐ οΐ ΐΡβ βΐΐΐηβηΐ 18 1β8β ΐΡ&η 
100 ρ3ΓΪ8 ρβΓ πιϋΐΐοη; βηϋ 

(ν)ΐΐΐθ βΡΙρ Ρενβΐη ορβΓ&ΐΙοη εη οΐΐ αΐβοΡαΓβε τποηΐΐο- 
Γΐη§ αηά οοηΐΓοΙ βγβΐβιη, οϋγ-ν/βΐοΓ ββρ3Γ3ΐ1η6 
εηιιΐριπβηΐ, οϋί11ΐβΓΐη£ ο^ηίρτπβηΐ ογ οϊΡθγ 
1η3Ϊ&1ΐ3Ϊ1οη 83 ΓβςηΐΓβά Ργ Κββΐιΐ3Ϊ1οη 16 . 
οΐ ΪΡ18 Αηηβχ, 

(2) Ιη ΐΡβ 0386 οΐ & 8Ρ1ρ οί 1β83 ΐΡ8η 400 ΐοηβ £Γ 08 β ΐοη- 
ηα§β οϊΡογ ΐΡ&η 3η οϋ ΐειηΚοΓ νΡΙίΒΐ οιιΐθΐάβ ΐΡβ Βρβοίειΐ ε.Γβ3, 
ΐΡβ Α(1ιη1ηΐ3ΪΓ3Ϊ1οη θΡαϋ βηΒΐΐΓβ ΐΡβΐ ιΐ 1δ βςηίρρβά &8 ΐ&Γ 

33 ρΓ8θΐ1θ3Ρ1β βηά. Γβ38οη3Ρ1β ν/ΙΐΡ ΙηδΐαΙΙαΐχοηΒ ΐο βηβιΐΓβ ΐΡβ 
θΐοΓ&οβ οΐ οϋ Γβδίάηββ οη Ρθ3Γ<1 οηά ΐΡβίΓ άΐ8οΡ&Γ£β ΐο 
Γβοβρΐΐοη Ϊ3θ111ΐ1β8 ογ Ιηΐο ΐΡβ Θβ3 ίη οοιηρ1ΐ3ηοβ νίΐΡ ΐΡβ 
Γβ( 11 ΐΐΓΘΓηθηΪ 8 οΐ ρ3Γ3£Γ3ρΡ (Ι)(Ρ) οΐ ΪΡ18 Εβ^ηίαΐΐοη, 

(3) νΡβηβνβΓ νΙθΙΡΙβ ϊγ&οο8 οΐ οϋ &Γβ οΡδβΓνβά οη ογ Ρβίον 
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ίΡβ θίχΓί&οβ οί ίΡβ ναίβΓ ίη ίΡβ ίπτηβάίηίβ νϊοίηίίγ οί 3 βΡίρ 
ογ ίίβ ν&ΐζβ. ΟονβΓηπιβηίθ οί ?3Γίί08 ίο ίΡβ (3οηνβηίίοη δΡοιιΙά, 
ίο ίΡθ βχίβηΐ ΐΡβγ &Γβ Γβ330η3Ϊ)1γ 8Ρ1β ίο άο 80, ρΓΟΠίρίΙγ 
ίηνβείίβ&ίβ ίΡβ ίαοίΒ ΡββΓίηβ οη ίΡβ ίεβοβ οί νΡβΐΡβΓ ίΡβΓβ Ρηβ 
ί)6θη & νίοίτϋοη οί ίΡβ ρτονίθίοηβ οί* ΐΡίο ΗββΐιΐΒΐίοη· οχ: Ηββαΐαίίοη 
±0 οί ίΡίε Αηηβχ. ΤΡβ .Ιηνο8ίίβ;*ίίοη Ρ'οηΐά . Ό.αιί'.., ίη 
ρ&τίΙοιιΙ&Γ, ίΡβ νίηά &ηά 8βα οοηάίίίο. ε, ίΡε βχηοΐζ αηά κρββά 
οί ί Ρβ 3Ρίρ, ΟΐΡβΓ ρΟΒϋίΡΐβ 3011X0 ΘΟ οί ίΡβ νίβίΡΙΟ ίΓ30β8 ίη 
ίΡβ νϊοίηίίγ, οηά εηγ Γβίβνηηί οίΐ άίβοΡηΓββ ΓβοοΓάε. 

(4) ΤΡβ ρΓονίείοηε οί ραταβΓαρΡ (ΐ) οί ΐΜ3 ΗββαΐΒίίοη θΡβΙΙ 

ηοί ηρρίγ ίο ίΡβ άίΒοΡηι-ββ οί οίβηη ογ εββτββδίβά ΡβΙΙββϊ ογ υηρΓ·- 
οβεεβά ο'ίΐγ τηΙχίηΓθΒ νΡίοΡ ντίίΡοιιΐ άίΐιιίίοη Ρ&νβ &η οίΐ οοηίβηί 

ηοί θχοββάίηβ 15 ρ&Γίθ ρβΓ πιίΐΐίοη 3ηά νΡίοΡ άο ηοί οχίβίηαίβ ίτοτη 
βητκα ρχιτπρτΓοοιη Ρίΐββε 3ΐή εκηοί ηίχβά νίίΡ οίΐ οεΐΓβο Γββίίΐαβε. 

ΤΡβ ρΓονίείοηβ οί 8υΡ-ρ3Γ3βΓ3ρΡ (I) (Β) οί ίΡίβ Ηββηίε-ΐίοη · 
βΡαΙΙ ηοί ηρρίγ ίο ίΡβ άίεοΡΒΓββ οί ίΡβ ργοοθθβθιΙ οίΐγ πΙχίνίΓΟ 
ρΓονίάβά ίΡΒί &11 οί ίΡβ ίοΐΐονίηβ οοηδίΐιοηβ 3Γβ ΒΒίίείίβα: 

(&) ίΡβ οίΐγ ιηίχίηχβ άοβε ηοί οχίβίηΒΐβ ίΓοτη ο&Γβθ 
ριιορ-ΓΟΟτη Ρίΐβββ; 

)' ίΡβ οίΐγ πιίχίϋΓβ ί'δ ηοί ιηΐχβά 'νίΐΡ οίΐ ΟΒΓβο 

ΓΘΒϋηοθ; 

(ο) ίΡβ οΐΐ οοηίοηί οί ίΡβ βίίΐηβηί νίίΡοηί άίΐιιίίοη 
άοθΒ ηοί βχοββά 15 Ρβγϊβ ρθγ ιηΐΐΐΐοπ; εηά 
(ά) ίΡβ ΒΡίρ Ρ&3 ίη οροΓ&ίίοη οίΐ ίϋίβΓίηβ βφΐίραεηί 
οοιηρίγίηβ νίίΡ Ηββαΐηίίοη 16(7) οί ίΡίβ Αηηβχ. 

(5) Νο ά,ίθοϊι&Γββ ίηίο ίΡβ θθ& βΚ& 11 οοηίρ.ίη οΡβιηίοηΙθ 

ογ οίΡβχ ΒΐιίϊΒί&ηοβΒ ίη ςυ,&ηίίΐΐθθ ογ οοηοβηίΓ&ίίοηβ ν/ΡίοΡ ατβ 
Ραζαπίοηβ ίο ίΡβ ιη&Γίηβ βηνίΓοηπίθηί ’ ογ οΡβτηίοηΐΒ ογ οίΡβχ 

3\ιΐ3ΐ&ϊΐεβ8 ίηΐΓοάυοεά ϊογ ΐΐιβ ριίΓροβε οί οίΓΟΡτηνΘηϋηε ΐΐιβ οοηϋ- 
ΐίοηβ οί άΐΒοΙι&τβε 3ρβο1ί1βι1 1η ΐΙιΐΒ ΚΘβΛίΙηΐΙοη. 

(6 ) Τϊιθ ρϋ Γβ3ΐάιιβ3 ν/ΐιΐοΐι ο&ηηοΐ Οο Ιηΐο ίΐιο 

303 ίη οοϋΐρΐΐοηοο ν/ΐίΐι ρητηβΓορΙίδ (Ι)ι (2) 3114 οί ΐω · 3 
Εο8ηΐ3ί1οη 3ΐια11 Γοΐοίηοΐ οη ΟοογΙ ογ άΐ βοΙιογεοΙ ίο Γβοβρΐΐοη 

ί30ΐ1ίίΐ03. 

Εββ' ΐ3ί1οη 10 

ΜβίΙιοάβ ίθΓ ίΐιο ΡΓονβηίΙοη οί 011 Ροΐΐηίϊοη ίΓοπι 
51ι1ρ8 »ωΐο οροΓ&ίΙηβ 1η Βροοίηΐ Ατβ33. 

(I) Εογ «10 ρηΓροοοοί «Ιΐ3 Αηηβχ «ίο οροοίηΐ 3Γβ&3 3 γο «ίο , 

Μθΰ 1 Ϊ 0 ΓΓ 3 ηβ 3 η 303 3Τ03, ΐΐΐβ Εβίίΐο 303 3Γ03, «10 Βΐ3θΕ 363 3Γ03, 
«10 Εοά. 563 3Γ63 3ηά ίίΐΟ "Ου1ί3 3Γ03» «Μοίι 3Γ0 άβίΐηβά 33 
ίοΙΙον/Βΐ 

(&) Τΐιβ Μθ(ϋίβΓΓ3Λθ&η δβ& &ΓΘ& τηο&ηΒ ίΐιβ Μ©«ίίί8ΓΓα- 
ηβ&η 5 θ& ρΓορβΓ ίηοίηάίηί ίΐιβ βηΐίβαηά Ββαβ 
ίΙΐθΓβίη νίίΐι ίΐιβ ϋοηηά&Γγ ^3βίν3βη ίΐιβ ΜβάίίθΓΓη- 
ηβηη ηηά ΐ1\θ ΒΙαοΚ δθ& οοηβίίίηίθά ίίιβ 41° Ν 
ρβΓ&ΙΙθΙ ηηιΐ Βοιιηαοα ίο ίίιβ νβδί Βγ ΐΗθ δΐΓ&ίΐε 
οί ΟίΒΓ&ΙίεΐΓ ηί ί^ε πιβΓΪάί&η οί 5°36« νί. 

(ρ) Τϊΐβ Ββΐίίο δθ& 3ΓΘ& 0163118 ίΡβ Βθ,ΙίίΟ δθ& ρΓΟρβΓ 
νΐίΡ ίΡβ Οαΐί οί ΒοίΡηίο, ίΒβ Οιιΐί οί Ρ1η1&ηά 
&ηά ίΙ ιθ βηίΓ&ηοο ίο ΐΒβ Β&ΐίίο 3β& Βουηάθά Ργ 
ΐΡβ ρ&Γ3ΐ1θ1 οί ίΡβ δΐί&ν ίη ΐΡθ δ1ς&86ΓΓ&^ οί 57° 
44.8* Ν. 

(ο) ΤΡ,β Βΐ&οίε 5 θπ 3Γβα πιβΒηο ΐΒο Βΐηοΐζ δβθ, ρΓοροΓ ν/ίίΡ 
ΐΡο Ροιιηά. 3 Γγ Ρβΐινθοη ίΡθ ΚβάίίθΓΓαηβηη 3ηά ίΡθ Βίαοίε 
5οα ΟοΒΐίίηίεά Ργ ίΐιβ ρρ.ΓΓ.11ο1 41° Ν. 

(ά) ΤΡβ Εβά δβ 3 &Γ 63 πο&ηΒ ίΡβ Εβά δθα ρτοτ θγ ίηοΐιιάίηβ 


ΐΡθ &η1ί3 οί 3\ιθζ 3ηά Α^&Ρ& Ροηηάβά. 3ί ΐΡβ 3οηίΡ 
Ργ ίΡο γΡιιπιΡ Ιίηε Ρβίνβθη Εηβ 3ί Αηθ (Ι2°8.5 Ιί· 
43°Ι9.6Έ) ηηά Ηηβη ΜηΓβά (Ι2°40.4’Ν. 43 ο 30.2»Ε). 

(ε) ΤΡθ Οαΐίθ 3Γ6& Π5θ3η5 ΐΡθ 363 &Γ63 1θ03ί6ά ηΟΓίΡ ν/03Ϊ 
οί ϊΡθ γΡιηπΡ Ιίηθ Ρθΐνθβη Ε&3 &1 Η 3άά. (22°30 , 1ϊ > 
59°48’Ε) αηά Η&3 Α1 Ρ^ΒίοΡ (25°04'Ν, 6Ι°25 , Ε). 

(2) δηΡ^θοί ίο ίΡβ ρΓονί3ίοη8 οί Κβςιιίαίίοη II οί ΐΡίβ Αηηεχ; 

(&) 3ηγ άίβοΡ&Γβθ ίηίο ίΡθ θθβ οί οίΐ ογ οίΐγ πίχΐχΐΓ© 
ίΓοιη 3ηγ οίΐ ΐαηΙίΘΓ &ηά. &ηγ βΡΐρ οί 400 ίοη8 
5Γ038 ίοηηηεβ Είπά βΡονθ οίΡβΓ ίΡειη &η οίΐ ίεη&βΓ 
3 Ρη11 Ρθ ρΓοΡίΡίίβά νΡϋθίη & 8ρβοί3ΐ βγθλ; 

(Ρ) 32ΐγ άίοοΒοτβθ ίηίο ίΡβ βοα οί οίΐ ογ οίΐγ αίχίηΓΟ 
ίΓΟΠ ο 3Ρίρ οί 1θ83 ίΡηη 400 ίοηβ εΓ038 ίοηηαεο 
οίΡδΓ ίΡ&η 3η οίΐ ΐαη^ΟΓ, εΡ3ΐ1 Ρθ ρΓοΡίΡίίοά 
νΡϋο ίη 3 Βροοίαΐ 3ΓΘ3, θχοορΐ ν/Ρθη ίΡβ οίΐ 
οοηίβηί οί ίΡβ θίίΐηβηί ν/ίίΡοηί άίΐιιΐίοη άοβ3 ηοί 
ΘΧΟΘθά 15 Ρ3ΓΪ8 ρβΓ Τϋίΐΐίοη ΟΓ 3ΐΐθΓη3ίίνθ1γ ν/Ρθη 
311 οί ίΡθ ίοΐΐονίηε οοηόΐίΐίοηθ θγθ 83ΐί8ίίθ(ΐ: 

(ί) ίΡθ ΒΡίρ ί3 ρΓοοβθίϊίηε θη τουΐο; 

(ίί) ίΡβ οίΐ οοηίβηί οί ίΡβ βίίΐηβηί ί8 Ιθ 88 
ΐΒ3η 100 ρ3ΓΪ8 ρθγ πιίΐΐίοη; 3ηά 
(ίίί) ΐΡθ άί8θΡ3Γ§6 ί3 Πι3<ΐ6 38 ί3Γ 38 ρΓ3θίίθ3Ρ1θ 

ίΓοα ίΡθ ΐ3ηά # Ρηί ίη ηο 0330 Ιοθβ ίΡ3η 12 
ηαυΐίοαΐ τηϋεθ Ιγοπι ίΡβ ηβρ.Γθθί Ιηηά. 

(3) . (η) ΤΡθ ρΓονΐ3ίοη3 οί ρηΓα^ΓαρΡ (2) οί ίΡίθ ΕββΡίαίίοη 

8Ρ311 ηοί βρρίγ ίο ίΡθ άίΒοΡαΓββ οί οίβηη ογ 
36£ΓΘ£αίβά Ρ31138Ϊ. 

(Ρ) ΤΡο ρΐΌνί8ίοη3 οί 8ηΡ-ρ3Γ3βΓαρΗ(2) , ’ο)οί ίΡί3 ΕθεηΐΓ.· 1 ·^* 
βΡ&ΙΙ ηοί αρρίγ ίο ίΡβ άΐ3θΡ3Γεθ οί ρΓ00638β<ί Ρϋ^β 
Μ3ίβΓ ίΓΟΙΒ ΠΐαοΡίηΘΓγ 8Ρ3063, ρΓονίάβά ίΡ&ΐ αΐΐ ίΡο 
ίοΐΐονίηε οοηάίΐΐοηδ βγθ .θαίίδίίθά:* 

(ί) ίΡθ Ρίΐββ ναίοΓ άθθ8 ηοί ΟΓίβίηβίθ ίΓοσι οβγ^ο 
ραπιρ-Γοόπι ΡΐΙβθΒ; 

(ίί) ίΡο Ρίΐ£θ ν/αίβΓ 18 ηοί Πΐίχεά νίίΡ οίΐ 03Γ§Ο 

ΓΘ3ίάΐ108 ; 

(ϋί) ίΡο θΡίρ ί8 ρΓΟοοβάίηβ εη Γοηΐβ; 

(ίν) ίΡο οίΐ οοηίβηί οί ίΡβ βίίΐηβηί «τΐίΡοηί άΐΐιι- 
ίίοη άοβΒ ηοί βχοβεά 15 ραΓΐθ ρβΓ τηίΐΐίοη; 

(ν) «10 Βίιΐρ 1138 1η οροΓηΐΙοη οΐΐ ίΙΙΙθΓίηβ οςιηΐρ- 

®οηΐ οοηρίγΐηβ νΐίΐι Εββηΐηίΐοη 16(7) οί «ιΙβ 
Α ηηβχ; αηί 

(νί) ίΡβ'ίίΙΐβΓίηε θγβίβιη 18 βςιΐιίρροά νίίΡ β βΐορ- 

ρίηε άβνίοβ ν/ΡίοΡ ντίΐΐ βηβιΐΓβ ίΡ3ί ίΡβ άίβοΡΒΓ- 
ββ 18 3ΐιίοπΐ3ί1ο&11γ θίορρβά νΡβη ίΡβ οίΐ 
οοηίβηί οί ίΡβ βίίΐιιβηί βχοββάβ 15 ρ3Γί8 
ρβΓ τηίΐΐΐοη, 

(4) (3> Νο άίβοΡΒΓββ ίηίο ίΡβ 8β3 .3Ρ311 οοηίΒίη οΡβηιΙοαΙβ 

ογ Γ·ί*βΓ 3ΐιΡ8ίαηοβ3 ίη ςηαηίίίίΘθ ογ οοηοοηίΓΒίίο,ι.. 
νΡίοΡ 3Γβ Ρ3Ζ3Γάο\ΐ8 ίο ίΡβ ιπΒΓίηβ βηνίΓοηπιοηΐ ΟΓ 
οΡογπΙοβΙβ ογ οί ΡβΓ ΒϋΡβί 3Π06 3 ίηίΓΟάΐΙΟβά ίθΓ ίΡβ 
ρηΓροθβ οί οίΓοιώνβηΐίη’β ίΡβ οοη<1ίΐίοη8 οί ά1βοΡαΓ« 
βο βρβοίίίβά ίη ίΡίε Εββαΐαίίοη, 

(Ρ) ΤΡβ οϋ γθ 8ί(ίιιβ8 νΡίοΡ οειηηοί Ρβ άϊβοΡδΓββά ίηίο ϊΡρ 
9β3 ίη . οοιηρίίδΐηοε ντίίΡ ραΓδβΓηρΡ (2) ογ (5) οί 
ίΡίθ Εββηίαίίοη θΡ& 11 Ρβ Γβΐδίηβά οη ΡοαΓά ογ <Ιί8~ 
οΡΒΓββά ίο Γοοβρίίοη ίηοίΐίίίβδ , 

(5) ΝοίΡίηβ ίη ίΡίβ Ηββυΐδίίοη 8Ρα11 ρΓοΡίΡίί 3 9 Ρϊρ 6η 

3 νογΒββ οηΐγ Ρ3ΓΪ οί νΡΐοΡ ί3 ίη 3 8ΡΘ0131 3Γβ3 ίΓΟΙΕ άί8- 



ΦΕΚ 195 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3525 


οΐιαχβΐηβ οιιΐΒΐάβ ,ΐΐΐθ θρβοίδΐ ειτοα 1η βοοοΓά&ηοβ νΐίΐι Κββΐϊΐδί) γ- 
9 οί ίΐιΐθ Αηηθχ, 

(·>) ν/ΙίθηθΥΘΓ νίβΐϋθ ίΓ3063 οί οϋ 3ΓΘ ·θΙ>8βΓνθά. ΟΠ ΟΓ Ϊ3θ1θν 
ίϊιβ ΒΐΐΓίαοβ οί ΐϊιβ ν/δίβτ 1η ίΐΐθ Ιτηπιβάΐ&ίβ νιο 1 η 1 ί 7 οί & δίιίρ 
ΟΓ Ιίθ να^β, ΐ&θ ΟονβΓηπΐθηΐ3 οί Ρ&τίΐββ ίο ί&β Οοηνβηίΐοη Βίιοιιΐά 
Ιο ίΗθ βχίοηί ί1ιβ7 &γθ Γ 6 δθοη?ι 1 )ΐ 7 αϋϊβ ίο άο θο, ρΓθΐηρΐΐ7 1η- 
νοθίΐβαίβ ίίΐθ ί&οίθ 1)β&Γΐηβ οη ΐ&ο Ιββυβ οί νΙιοί&βΓ ϊϊιθγθ & 3 β 
1)θθη ει νΐοίηίΐοη οί ΐϊιβ ρΓονιβΙοηΒ οί ΐΜθ Ηββηΐ&ίΐοη ογ Ηβ&υΐηίΐοη 
9 οίΐίιΐβ Αηηβχ. Τ3ιβ. ΙηνβΒίΙββίΙοη Β&οηΐά Ιηοίτώβ, 1η., ρδΓίΙουΙδΓ, 
ΐΐιο ν/ΐηά δηά 36$ οοηάΐίΐοηβ, \1Λβ ίΓΒΟΚ ηηά. βρβοά. οί ΐίιο 'δΜρ 
οΐϊιβΓ ροββΐΐ)!© δοηΓΟβε οί ίίιβ νΐθΐ&ΐο ΐΓδοβθ 1 η ΐϊιβ ·ν 1 ο 1 η 1 ί 7 , 
αηά ρηγ Γβίβναηΐ οΐΐ άΙβοΙι&Γβθ ΓβοοΓ-.Ιβ, 

(7) Ηθοορϋοη ί3θϋ1ΐΐ63 νΙΐΜη Βρβοΐδΐ 3Γ0&3: 

(&) Μβάΐΐβχτοηβ&η 568, ΒΙ&σΐτ 5β& δηά Βαίίΐο 5 θ& &Γ 683 : 

(1) Χΐιβ ΟονβΓηπιοηί οί οβοΙι Ρ^τΐγ ίο ΐϊιβ Οοηνβη- 
ϋοη, ΐϊιβ οοαβίΐίηβ οί νάιΐοΐι βοΓάοΓβ οη 
οη υ βϊνβη βρβοΐδΐ 3Γ6& αηάβΓί&Κβθ ίο 
βηβυΓβ ίΐιβί Π)ί Ι&ϊογ ΐΐιαη I άδηιΐ3Γ7 1977 
&11 οϋ Ιοαάΐηβ ΐΘΓΦΐη&ΐ8 δηά γθρβΙγ ροΓίε 
νΐίΐιΐη ίΐΐθ βρβοΐδΐ δΓΟδ’ βγο ρτονίάθά νΐίΐι 
ίδθ111ΐ1θ8 δάβφίαίβ ίοΓ ίίιβ τβοορίΐοη δηά ίΓΟΒί- 
ηίθηί οί βΐΐ ΐϊιβ άΐΓΪ 7 δαίΐαεί αηά ίδη& ναθΜη^' 
νδίβΓ ίΓοιη οΐΐ ΙαηΙίθΓΒ, Ιη βάάΐίίοη δΐΐ ροΓίε 
νΐίΐιΐη ίίιβ 3ροοΐ8ΐ 3Γ63 Ρΐΐδΐΐ 1)6 ρΓονίάβά νΐίΐι 
δάβφΐδίβ Γβοβρΐΐοη ίαοϋΐίΐβθ ίοΓ οϊΙιθγ Γββΐάιιο» 
&ηά οϋγ υιΙχίιΐΓβΒ ίΓΟίη ηΐΐ βίιϊρθ,διιοΐι ίαοΙΙΙίΙΟΒ 
βίιβίΐ 1ι&·7θ δάβςμιαίθ οαραοΐΐγ ίο ιηθβΐ ίίιβ η3βά3 οί.. 
ίΐΐθ βίαΐρθ ιΐΒΐηβ ίϊΐθΐη νάίΐιοιιΐ οεαιβίηβ ηηάηθ άβΐ37* 

(11) ΤΙιθ ΟρνβΓηιηβηΐ οί βαοΐι Γ&ΓΪ7 Η&νΐηβ ιιηάοΓ ΙΙθ 

^ιιτ±8ά1ο1:1οη βηίΓβηοθΒ Ιο Βθην/αΐβΓ οοιίΓΘβθ νΐόΐι 
Ιον Λθρΐΐι οοηίοηΓ νΐιίοΐι ιηΐβΐιΐ ΓβςτιίΓο & Γθΐηοϋοη 
οί άΓ&ιίβΙιΐ 1)7 ' ί: ^ 1θ <1ΐ8θ1ΐ3Γ6θ οί ΐί&ΐΐ&βΐ: ιιηάθΓία- 
ΙεβΒ Ιο θπβιιγθ 1ϊΐ6 ρΓονΙθΙοη οί 11ΐ6 ίηοϋΙΙΙθΒ 
ΓθίθΓΓθά ΐο’ 1η 8ϊ·1>-ρ3Γ3βΓ3ρ1ΐ (3)(ί) Οί ΐΐϊΐβ ρα- 
Γ3βΓ3ρ1ι Ιηιΐ νΐίΐι ίΐΐθ ρΓονϋαιΙΙιαΐ Βΐιΐρβ γο^ιιΙγθιΙ 
άΙβοΚαΓββ 8ΐορΒ ογ ά1τΐ7 1>β11&β^ οο\ι1ά 1)6 
βυΐϊίβοΐ: ίο βοπιβ άβΐ37· 

(111) ϋιΐΓΐηβ ΐΐΐθ ρ©Γΐοά Ιϊβ'ϋνβοη ΐΐιο θηΐΓ7 Ιηίο ίοΓοο 
οί ΐΐιβ ρΓβΒοη^ Οοηνβηίΐοη (ΐί θώγΙΙθγ ΐΐιβη I 
^&ηυ.^^7 1977) &η<1 I ^&η 1 ια ^7 1977 ρϊιΐρθ νΐιϋβ 
η8ν1β3ΐ1ηβ 1η ΐΐιβ θρθοίαΐ 3Γ68Β 811&11 οοηιρΐ7 
νΐΐΐι 11ιβ Γβ^ηίΓΟπιεηΐΒ οί ΕοβίιΐΛΐΙοη 9 οί ΙΚΙβ 
Α ηηοχ. ΗονθνοΓ,ίΙιο ΟονθΡηοίοη^Β οί ΡογΙΙθβ 
οοαβϋΐηβθ οί νΐιΐοΐι 1>0ΓάθΓ αη7 οί ΙΙιθ βρθοίαΐ 
3Γ633 ηηάθΓ ΐΙιΐΒ 8ΐι1)-ρ3Γ3βΓ&ρ1ι τηογ Θ3ΐα1)1ΐ8>1 
& ά&ΐθ 63Γ116Γ ΐΗ3η I ^βηΐι3^7 1977, Ιηιί άίΙβΓ 
ΐΐΐθ άηΐβ οί θηΐΓ7 Ιηΐο ίοΓΟβ οί ΙΙιθ ργοθοπΙ: Οοη- 
νοηϋοη, Γγοιπ νίάοΗ ΐΐΐυ ΓοαιιίΓοηιοηΐΒ οί Ιίιιο 
ΠΘβΐιΙο.Ιίοη 1η Γοορςοΐ οί ΐΐιο Βροοίαΐ .ττοαΒ 1η 
(ρΐίοοΐίοη βΙιγ. 11 1α1<ο οχ/ΘΟϋ 

(ΐ) Ιΐ' Γ.11 ίΗβ Γοοορίίοη Γρ.οΙΙΙΙϊοβ ΓθφΐίΓΟίΙ 
Ληνό 1)οοη ρτενίιίβά 1>7 ΐϊιο Λ.^ίο βο 
θΒΐηΐιϋΒΐιβοΙ; αηύ 

(2) ρΓονΙάεά ΙΙιο.Ι; ίηο ΡαΓίΙεβ οοηοΘΓηβίΙ ηοϋίγ 
ΙΙιο ΟΓβαηΙζαΐϊοη οί 11ιο Λγ.Ιο 80 ΘΒΐαΙίΙΐΒΐΐΰΙ 
ρ.ΐ 1β33ϊ βϊχ τποηίΙΐΒ 1η αΐναηοθ ίοτ οΙγοιιΙπ- 
Ιΐοη ίο ΟίΙΐβΓ Λ*3Γίΐ68, 

(1ν) ΑίίβΓ I ^3ηηαΓ7 1977, ογ ίΐΐθ άαίο οβ^β,ϋΐΐθΐίθι 1 . 
άη 3000Γίΐ3ΠΕ νΐΐΐΐ 31ΐ6-ρΛΓ3βΓ3ρ1ΐ (3)(ΐϋ)θί ίΜ*" 


ταβΓαρΙι 1 ί ολγΙΙογ, οαοίι Ρ&ΓΪ 7 θΐιαίΐ ηοίΐίγ ΐΐιο 
ΟΓβΒηίζηίΐοη ίοΓ ίΓο.ηέηιΐΒΒίοη ίο ίΐιο ΟοηίΓβοίίπ,·; 

ΟονθΓητπθηί β οοηοοτηοά. οί οϋ οο,βοβ νΙΐθΓβ ΐΐιο 
ίηοϋΙΐίθΒ 3Γ6 ε.ΙΙοβοά ίο 1)0 Ιη&ίΐοο,ιιαίβ. 

(ΐ))Εβά $63 3η1 ΟηΙίΒ ΛΓοηΙ 

(1) ΤΙ». ΟονΘΓΐηβηί οί οηοΐι Ρ3ΓΪ7 ίΐιε α)33ί11ηο 

οί νΐιΐοΐι 1)θΓ(Ιοχ3οη ΐΐιο βροοίΒΐ 3Γ083 ·αηά.ΘΓί3ΐ<:οί? 
ίΐιηί 3Β εοοη 33 ρο88ίϊ)1θ 3ί1 (11 1θ3<ϋηβ ίοπηίηαΐΓ. 
ίο οηΒΐΐΓβ/οηίΙ γορ^ιγ ιροτίΒ νΐΐΐιίη ΐ1)63θ Βροοίτ.ΐ 

3Γ63.33ΓΘ Τ'ΓΟνίάβΰ. ν/ίίΐΐ ίαΟΪΙΙΐΙΟΒ 3(100.11316 ίΟΓ 

ίΗο Γ6θ6ρί1οη 3ηά ΐΓ03ίπΐ6ηί οί αΐΐ ΐΚβ «ϋΓίγ 

1)α1ΐ33ί αηΐ νηβίιΐηβ νρ.ίοτ ίΓοτη ίαηίΓΟΓΒ. Ιη 

ηάι^ΐίΐοη 311 ροτΐΒ νιίΐιίη ΐΐιο εροοιηΐ &γθ3 βΚρ.3.1 

1)β ρΓονίύθΛ νΐίίι Λάοςηηίο Γβοερίΐοη ίαοϋΐΐΐοε 

ίοτ οίΙιβΓ ΓΘδΙάυοΒ ηηά οϋνπιΙχίΐλΓβΒ ίΓΟίη ηϋ 

3ΐι1ρ8, 5υο1ι ίηοΙΙΙίΙβΒ Ξΐιηΐΐ Ικννρ αά-οο^οίβ 

οαρ 30 ΐί 7 Ιο ιηο&ί ίΐιο ηβθΐθ οί ίΐιο Βΐι1ρ3 τιβίηβ 

ίΐιοιη νϊίΐιοηί οοηΒίηβ ιιηάιιβ Γΐ6ΐ37· 

(ϋ) ΐΐιβ ΟονθΓηηθηί οί 63θΙι Ρ3Γί7 Ιιε.νϊηβ ηηάθΓ ΙίΒ ’^αΓίβάΙοΐΙοη 
βηίρηηοθΒ ίο ΒβανβίβΓ οοιιγβοβ νΐΐΐι Ιον; άθρίΐι οοηίοιίΓ νϊιίοιι 
Εΐ&ΐιί ΓβςιιϊΓθ 3 Γβά,ηοίΐοη οί (ΐΓηιίβΙιί Ιιγ 1ΐ8θ1ΐ3Γββ οί 
1)3ΐΐ33ί 3Ϊ1311 ηηάθΓΐαΙςβ ίο βηδυΓβ ίΐιβ ρΓονίβιοη οί ίΐιβ 
ί&οϋϊΐΐββ ΓβΫθΓΓθά. ίο ίη 31ΐ1)-ρ3Γ3βΓ3ρ1ΐ (Β)(ί) οί ίΙΐΙΒ 
ραΓ3βΓ3ρ1ι Ίηιί νίίΐ) ΐ1ΐ6 ρτονι3ο ΐΐιαΐ Βΐιΐρβ ΓβοηΐΓβά ίο άΐΒοΙια: .;· 
5ΐθρ5 ΟΓ (3ΐΓί7 1)3ΐΐ33ί ΟΟΙίΙΐίΙ 1)0 3\ΐ1>^ 60ί ίο 80016 1θΐ37· 

(111)Ε< : ·ο1ι Ρ3ΓΪ7 οοηοετηβΐ 5 Ι 13 ΙΙ ηοίΐίγ ΐΐιβ 0Γβ3η1ζ3ίίοη οί ΐΐιβ 

1Π6381ΙΓΘ8 ί3ΐ€6η ρ\1Γ811&ηί ίΟ ρΓΟνίΒΙΟηβ οί 81ΐΐ3-ρ&Γ3βΓ3ρ1ΐ(ΐ>) (ΐ) 
?.ηά (ϋ) οί ίΐιΐβ ρ3Γ&βΓ3ρ1ι. ΊΙροη Γβοβιρί οί εηίίΐοάθηί ηοίΐ- 
ίΐοηίΐοηβ ΐΐίβ 0Γβ3ηίζ3ί1οη δΐιαίΐ β3ΐ&1)1ΐ8ΐι 3 Ιδίθ ίΓοιη νΐαχοΐι 
ίΐιο Γβο^ίΓΟ^βηΐδ οί ΙΜβ Κββυίδΐίοη ιη Γθβρβοί οί ίΐιβ 3Γβδ 
ιη οηββΐίρη β&δΐΐ ΐαΐεβ βίίβοί. Τΐιβ ΟΓβδηϊζβίιοη β&δΐΐ ηοίΐί^»· 
άΐΐ ΙαΓίΙθΒ οί ΐ1ΐ6 άαίβ βο βδίβϋΐβΐιοά ηο Ιθββ ίΐιαη ίνβίνβ 
Γηοηί1ΐ3 1η δάνδηοβ οί ίΐιδί ά,ηίο. 

ίΐν) ΡνίΓΐηβ ΐ1ΐ6 ρθΓίοά Βθίνθβη ΐΐιβ οηίτ7 ιηίο ίοΓΟβ οί ίΐιβ ρΓΟΒβηί 
Οοηνβηΐιοη ηηά ΐΐΐθ άδίθ βο ΘΒίδϋΙεΙίθΙ, ΒΐιΙρΒ νΐιϋθ ηανίββ- 
ίΐης 1η ίΐιβ Βρβοΐδΐ 3Γβδ Βΐΐδΐΐ οοτπρΐ7 νΐΐ ίΐΐθ ΓθςιιίΓθκβηί8 
οί Κββηΐδίΐοη 9 οί ίΜθ Αηηοχ. 

(ν) ΑίΐβΓ βίιοΙι άδΐθ οϋ ίδηΚοΓΒ Ιοδίϋηβ ίη ρογϊβ 1η ίϊιβΒθ Βρβοΐδΐ 
3ΓΘ33 ν/ΙΐθΓΘ ΒΙΙΟΪ) ίδΟΐΙΙίϊβΒ 3ΓΘ ηοΐ 7 Θ ^ βνΛΐ1&Ί)1β Βΐΐδΐΐ οΙβο 

ίη1ΐ7 οοπιρΐ7 νΐίΐι ίΐΐθ ΓοςηΐΓβπιεηί β οί ίΐιΐβ Η6βηΐ3ΐ1οη. ΗονενοΓ 
οϋ ίηηΚεΓΒ βηίβΓίηε ίΐιεθθ ερβοϊα! 3Γ638 ίοΓ ίΒβ ρηΓροΒβ οί 
Ιοοάιηβ δΐΐδΐΐ τηδίεβ θυθγ7 βίίοτί ίο βηίβΓ ΐΐιε 3Γ6& νίΐΐι οηΐν 
οΐθ&η ίθΐΐδθί οη ΒοογΙ. 

(νΐ) ΛίίβΓ ίΚθ ά&ίβ οη νΙιΐοΙι ίΐιβ ΓοηηΐΓθπιβηίΒ ίοΓ ΐΐιβ Βρβοΐδΐ πγοβ 
1η αιιβθίΐοη ί3Κβ θίίβοί, θδοί) ΡδΓί7 βϊιαίΐ ηοΐ 1 ί 7 ΐΗο ΟΓββηΙζη-* 
ίιοη ίοτ ίΓ3η3ηΐ83ΐοη ίο ίΐΐθ ΓδΓίίβδ οοηοβτηθά οί &11 ο&εοο 
νΙΐθΓ© ίΗθ ίδοϋΐίΐθδ 3 γθ δΐΐθβθά ίο 1)6 Ιηδάβαιιαίβ. . 

(νϋ) Αΐ 1θ33ί ίΐΐβ ΓΟΟθρίίοή ίδοϋΐΐΐβδ 38 ρΓΘΘΟΓΪΐΧΙο 
ιη Πββηΐ&ίΐοη 12 οί ίΙιΐΒ Αηηβχ βΙιγ. 11 1)6 ρηονϋϋ 
1)7 1 ^3η■α3^7 1977 ογ οηε 7 εΓιΓ 9-ίΐοΓ ΐΐιο ά^ί^ 
οί θηίΓ7 ϊηίο ίοΓΟβ οί ίΐιε ρΓθβεηΐ Οοηνοηίιοη, 
νΙΐΐοΙίθνθΓ 00011Γ3 ΙδίβΓ. 

Εββΐιΐδΐίοη 11 
ΕχοθρΐΙοηΒ 

Εβςηΐηΐίοηθ 9 βηά 10 οί ΐΐιΐε Αηηοχ Βίΐδϋ ηοί αρρΐ7 ίο : 

(&) ίΐΐο 1Ϊ30ΐΐ3Γβ6 Ιηίο ίΐΐθ 363. θί Οΐΐ ΟΓ θϋ7 ΐηίχίΐΙΓΘ η606833Γ7 
ίΟΓ ίΐΐβ ρΐίΓ' 036 θί ΒΟΟηΓίηβ ΐΐΐθ 83ίθί7 θί Γ. εΜρ ΟΓ Βδνίηβ 
11ί6 8ΐ 3631 ΟΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


(ΐ>) ΐίιο ίΐβΟΐΐίΐΓββ ιηΐο ΐΐβ 36 α οί οΐΐ ογ οϋγ πιΐχΐαΓβ ΓθΒΐιΙΐΙηβ 
Γγογο άαπιαβθ ΐο λ θΐΐρ ογ ιΐ 3 θ^ιιίρωεηΐ: 

(1) ρΓονΐάοΛ ΐΐιαΐ βΐΐ Γε&3οηαΐ1β ρΓοοθϊυΐΙοηβ ΐ&νε ΐεβη ΐαΐεοη 
βίΐοΓ ΐΐιε οοοιιγγθποθ οί ΐΐιβ άρπαζε ογ άίβοονβΓγ οί ΐΐο 
άίθοΚ&ΓβΟ ίθΓ ΐΗβ ρτροθθ οί ρΓβνβηΐίηβ ογ πιΐηίιηΐζΐηβ 
ΐΐιβ ά1βο1ϊΓ.Γ£β; αηά 

(ϋ) βχο'.ρΐ 1 ί ΐΐβ ονηβΓ ογ ΐΐβ Κβ 3 ΐβΓ εοΐβά θΙϊΙιογ νΐΐΐι Ιηΐεηΐ 
ΐο οαυββ άαηίΛββ, ογ ΓβοΚ 1 θ 83 ΐγ βηά νιΐΐ Ιαιονίεάβε ΐΐβΐ 
ίαηιαβο ν/οαίά ρΓοΐρ.ΐΙγ τοβαΐΐ; ογ 

(ο) ΐΐε <ί1θθΙΐδΓ£θ Ιηΐο ΐΐΐθ βεα οί δηΐΒΐαηοεβ οοηΐαΐηΐηβ οΐΐ, 
βρρΓονοά ΐν ΐΐιο ΑάτπΐηΙοΐΓαΐΙοη, ν/Ιιοη ΐβίηβ ιΐ80<1 ίθΓ ΐϊιβ 
ριίΓροβο οί οοηΐβΐΐηβ ορεοιίΐο ροΐΐηΐΐοη 1ηοί<ΙβηΪ3 1η ογ^ογ 
ΐο ιηΐηίιηίζο ΐίιο άαπββε ίΓοιη ροΐΐηΐΐοη. Αηγ 3ΐιοϊι ΛΙβοΙιαΓβο 
3ΐη11 ΐο 3\ιΐ;|οοΐ ΐο ΐΗο ηρρΓονηΙ οί αηγ ΟονοΓηπίΘίνΐ 1η νΐθ3θ 
ίιΐΓάβύίοΐΙοη 1ΐ ΐδ οοηΐοπιρίαΐοά ΐίιο άΙβοΐαΓβο νϋΐ οοοιιτ. 

Ηοβίιίαΐΐοη 12 
Κεος-ρΐιοη Ρβο111ΐ1ε3 

(1) 5ηΐ;}οοΐ ΐο ΐΐο ρΓονΐδΐοηΒ οί Κοβίιίαΐΐοη 10 οί ϊΜθ Αηηοχ, 
ΐίιο ΟονοΓηιηεηΐ οί εαοΐι Ρπτΐγ ιιηάθΓΪα1εε3 ΐο βη3ΐιτο ΐΐιε ν.π ·· 
'νίεϊοη αΐ οΐΐ 1ο?ό1η£ ΐθΓϊϊΐίηΓ.13, Γοραΐτ ροΓΐβ, αηά 1η οϊΙιογ 
ροΓΐβ ΐη ν/ΐΐοϊι 3)ι1ρ3 Ιιενε οΐΐγ ΓΟΒίάηεβ ΐο <ϋβο1ιβΓ£ε, οί 
ίαοϋΐΐΐοθ ίθΓ ΐΐε Γεοερΐιοη οί 3\ιο1ι ΓΟβίάηΟΒ πκΐ οϋγ 
ιη1χΐΐλΓ63 ρ. 8 ΓΘΐηαΙη ίΓοιη οϋ ΐαηΕβΓ3 αηά οϊΙιογ βΐΐρβ βάοςυΛΐο 
ΐο ηιοεΐ ΐΐο ηοειίβ οί ΐίιο βΜρβ υ.3ΐη£ ΐΐεπι νΐΐΐοιιΐ οαιιβίηβ 
ηηάυε άοΐαγ ΐο βΜρε. 

(2) Ηοοορΐιοη ίαοϋΐΐΐββ ΐη αοοοΓδαηοο νίΐΐι ραταβταρϊι (1) οί 
ΐΜβ Ηββηίαΐΐοη αία 11 ΐε ρΓονΙάβά 1η: 

(α) &11 ροΓΐβ αηά ΐεπηίηαΐθ 1η νΐιΐοΐι οηιΰβ οΐΐ 13 Ιοαάαά 1ηΐ«~ 

οϋ ΐαηΚοΓ3 ντΐοτε ενιοΐι ΐαηΕοΓΒ ΐανο ίππηβάίηΐεΐγ ργΙογ 
ΐο αΓΓίν&Ιοππι&ΐοά α ΐαΐΐαβΐ νογαβο οί ηοΐ πιογο ΐΐιαη 
72 ϊιοιίΓδ ογ ηοΐ πιογο ΐΐηη 1,200 ηαηΐΐοαΐ ιηϋοβ; 

(ΐ) &11 ροΓΐβ αηά ΐοηιιΐηειίθ 1η ντίιΐόΐι ο 11 οΐΐιετ ΐίιαη οηκίο 
οϋ 1η ΐ)ΐι1Κ 13 Ιοαάοά αΐ αη ανβΓα^ε οιιαηΐΐΐγ οί πιογο 
ΐΗαη 1,000 πιβΐΓίο ΐοηθ ρβΓ ώθ3Γ; 

(ο) αΐΐ ροτΐ3 Ιιανίηβ βΐιΐρ γθρ&ιγ γα.Γάβ ογ ΐαηΐε οΐεαηΐης 
ίαο111ΐ1θ3; 

(ά) ειΐΐ ροΓΐβ αηά ΐβηπίηαΐθ νΐιιοΐι Ιι&ηάΐε βΐιΐρβ ρΓονΙϋοά 
νΐΐίι ΐΐιε βΐυάβ© ΐαη^(8) ΓοςηΐΓβά Ηεβίιίαΐΐοη 17 οί 
ΐΜ8 Αηηοχ; 

(ο) 3.11 ροΓΐβ 1 η Γθβρβοΐ οί οΐΐγ Μΐβθ ναΐεΓβ αηά οΐΐιοι 
Γ 68 ΐ< 3 ιΐθ 8 , νΐιΐοίι οβηηοΐ 1)0 άΐδοΐιατ^οά 1 η αοοοΓά&ηοο 
νΙΐΡ Εοβηΐ^ΐΐοη 9 οί ΐΐιΐθ Αηηοχ; ηηα 

(ί) αΐΐ ΙοαΛΙηβ ροΓΐβ ίθΓ 1)ΐι1Κ οαΓβΟΟδ ΐη τοέροοΐ οί οϋ 
Γ08ΐ<ϋιΐ03 ίΓοπι οοπιί'1η?.ΐ1οη οργγΙογθ νΐιΐοΐι οειιηοΐ ΐ>ε 
(3ΐ8θΚ.?.Γβ9^ 1η ηοοοΓά.-ηοε νΐΐΐι Ηοβίιίαΐΐοη 3 οί ΐΗιβ 
Αηηεχ. 

(3) ΤΙιο οαρβοΐΐγ ίθΓ ΐΐιο τοοορΐΐοη ίε.οϋΐΐΐεβ δΐιαίΐ 1>ο &8 ίοΐΐον,’3: 

(&) 0 γικ 3 ο· οϋ Ιοαάίηβ ΐοηοίηοΐβ βΐιαίΐ ΙίΓνο Βΐιίίΐοΐοηΐ γοο^^’Ίγ*. 
ίαο111ΐ1θ3 ΐο τεοοΐνο οϋ ίΐηύ οϋγ πι 1 χϊιιγθ 3 νΐΊίοίι οαηηοΐ 
1)ο άίβοΙιαΓβεά 1η αοοοΓ<1αηοο ν/ΐΐΚ ΐΐιε ρΓονΐ8ίοη3 οί 
Κοβηΐρΐίοη 9 (1)(&) οί ΐΗΙθ Αηηοχ ίΓοιη αΐΐ οϋ ΐαηΚοΓΟ 
οη νογαβββ &8 ά030ΓΐΡβ(1 1η ραΓΓ.βΓαρΙι. (2)(α) οί ΐΡιε 
Εοβαΐαΐιοη. 

(1>) Ιοαάιηβ ροΓΐβ αηά ΐοπηίηαΐβ ΓοίθΓΓβίΙ ΐο ΐη ρ&ΓαβΓαρΙι 

(2)(1>) οί ΐΐιΐβ Κοβυΐαΐΐοη 3ΐια11 Ιιανε βιιίίΐοΐεηΐ τβοο^ϋ', ι 
ίαοΐΐΐΐΐεβ ΐο τοοεϊνο οϋ αηά οϋγ πιΙχϊιιγοο νΚΙοΙι οαηηί ι 
Ρο (ϋροΡαΓβού 1η αοοοτά&ηοε νϋΡ ΐΡε ρΓονΙβΐοηβ οί 


Εβίταΐαΐΐοη 9 (1)(? 1 -) οί ΐΐιΐδ Αηηοχ ίΓοπι οϋ ΐ?η1εοΓ8 ν/Ρί*.’> 
Ιοε.ά οϋ οϊΡογ ΐΡηη ΟΓηΙο οϋ 1η Ριιΐΐε, 

(ο) Α11 ροΓΐθ Ρανΐηβ 8Ρ1ρ τεραίΓ γ?.Γά8 ογ ΐοηΐε οΐεαηΐηβ 
’ίαοϋίΐίοΒ βΡαΙΙ Ρανο δΐιίίίοίθηΐ τοοορΐΐοη ί?οϋ1ΐ1ο3 
ΐο Γθοείνο αΐΐ ΓΟΒίάιιεθ αηά οΐΐγ πκίχΐηΓΟΒ νηίοΡ γοιελιπ 
οη Ροο.Γά ίθΓ <ϋ3ρο8α1 ίΓοπι 8Κ1ρ8 ρϋοτ ΐο οηΐβΓίηβ 3ΐ\ο1ι 
γαΓ48 ογ ίαο111ΐ1θ3. 

(ά) Α11 ίαο111ΐΐ£3 ρΓονΙάοά ϊη ροΓΪ8 αηά ΐοπη1η:-·ΐ3 ηηΟβΓ 

ραταβΓαρΡ (2)(Λ) οί ΐΡάβ Ηοβηίαΐΐοη βΡα.ΙΙ 1)ο βηίίΐοίοι ; 
ΐο τοοεϊνο αΐΐ Γοβΐάηοθ τοΐαΐηοά αοοοΓίϋηβ ΐο Κεβίιΐί'ϋ'η 
17 οί ΐ>ιΐ3 Ληη^χ ίΓοπι .?.11 3Μρ8 ΐΡαΐ ιηαγ ΓοαβοηαΡΙγ Ρ».* 
οχροοΐεά ΐο οαΐΐ βΐ οηοΡ ροΓΐθ ρλΛ ΐβπηίηηΐβ. 

(ο) Α11 ίαοΐϋΐΐΰδ ρΓονίάοα 1η ροΓΐθ αιιΛ ΐβΓτηΙηαΙβ ηηάοΓ 
ΐΐιΐβ Εεβηίαΐΐοη πΚαϋ ΐο 8\ιίί1ο1οηΐ ΐο τοοοίνο οϋγ 
ΐΐίβε ν&ΐΟΓβ αηά οΐΐοΓ Γ6Βΐ(1ιιο3 νΐΐοΐι οβηηοΐ ΐο άΙβοΗαΐί ογ 
1η βοοοΓ&βηοβ νίΐΐ Κοβίιίαΐΐοη 9 οί ΐΐιΐβ Αηηοχ. 

(ί) ΤΙιθ ίαεϋίΐΐθθ ρΓονΙάοά 1η ΙοβΛΙηβ ροΓΪ8 Γογ ΐηΐΐε οργ<«"·' 
βΡ&ΙΙ ΐεύεε Ιηΐο αοοουηΐ ΐΐο βρεοίαΐ ργοΡΙοπιβ οί οοιηΐΐηο·- 
ΐίοη ο&γγΙογβ &3 αρρΓορΓίαΐε. 

(4) Τϊιε Γεοερΐΐοη ίαοϋΐΐΐεβ ρΓεβΟΓίοεά 1η ραΓαβΓαρΐ3 (2) ο.ηά (3) 
οί ΐΐιΐο Εθβηίαΐϊοη 8Ϊ&11 ΐε ιπαάθ ρ.ναΐΐαΐΐο ηο ΙαΐθΓ ΐΐβη 

οηο γ&ΛΓ ίΓΟίη ΐΐβ άαΐε οί εηΐΓγ Ιηΐο ίοΓοε οί,.ΐΐο ρΓεβοηΐ 
Οοηνεηΐΐοη ογ ΐγ 1 ^&ηι1?.^γ 1977, ν/ΚΙοΙενΘΓ οεοηΓο 1αΪ6Γ. 

(5) ΕαοΗ Ρ&τΐγ βΐιείΐ ηοΐΐίγ ΐΐο ΟΓβαηΙζαΐίοη ίθΓ ΐΓοηβιηΐΒΒίοη 
ΐο ΐΗβ Ρ&ΓΪΐβ8 οοηοβΓηεά οί &11 ο&8β8 νΐιετο ΐΐιο ί8.ο111ΐ1θ8 
ρΓονΙάθά ηηάθΓ ΐΐιΐβ Ηε^ηίαΐιοη &γο αΐίεββά ΐο 1)β Ιηαάεαιιαΐο. 

Ηθβΐιΐηΐΐοη 13 

δββΓΟβηΐοά Ββΐΐββΐ Ταη1ί8, Ρεάΐοαΐεά Οΐβαη Βα11α8ΐ 
Ταη^θ αηά ΟΓυύβ 011 ν/αθΜηβ 

δηΐ^εοΐ ΐο ΐΐε ρΓονΙβΙοηβ οί Εββ^-ΐαΐΐοηβ 130 &ηά 131) οί 
ΐ1ιΐ8 Αηηεχ, οϋ ΐαη1εΘΓ3 βϊιαίΐ οοιηρίγ νΙΐΚ ΐΐε Γβ^αΐΓ0ΐηβηΐ3 οί 
ΐΚΐσ Εοβίιίαΐΐοη. 

Νεν/ οϋ ΐηηΚθΓβ οί 20,000 ΐοηβ άοβάνβίβΐιΐ αηά αΐονε 

(1) ΕνθΓγ ηθντ οηιάβ οϋ ΐαηΙεεΓ οί 20,000 ΐοηβ άεαάν/είβΐιΐ αη<2 . 
Γ’ηά βνεΓγ ηεν/ ρΓο^ηοΐ οαΓΓίετ οί 30.000 ΐοηο άεαάνείβΐιΐ 

ηηά αΐονο βΐιαίΐ ΐ>β ρΓονιάει! νΐΐΐι θ&'βΓεβαΐοά ΐαΐΐαβΐ ΐαηΚ:3 
αηά 3ΐ&11 οοπιρίγ νΐΐΐι ρ3.ΓαβΓαρ1ΐ3 (2), (3) αηά (4), ογ 
Ρ 3Γα§Γε.ρ1ι (5) 38 βρρΓορΓίαΐθ, οί ΐΐΐ3 ΕΰβηΙαΐΙοη. 

(2) Τϊιε οβραοΐΐγ οί ΐΐιε 3θβΓ6£αΐεά ΐρ.ΙΙαβΐ ΐαηίςβ βΐιαίΐ ΐβ βο 
άβΐεηπίηθά ΐΐαΐ |1 ιθ βΐιΐρ πιαγ ορεΓαΐε βαίεΐγ οη ΐβΐΐββΐ 
νογ&£08 νΐΐΐοηΐ Γ60011Γ3Θ ΪΟ ΐΐβ 113β Οί 03Γ£0 ΐαη1ί8 ίθΓ Ν3Ϊ0Γ 
ΐαΐΐαβΐ εχοερΐ &8 ρΓονΙάεά ίθΓ ΐη ραΓ&βΓβρΙι (3) ογ (4) οί 
ΐΐΐ8 Εεβηίαΐΐοη. Ιη βΐΐ ο&θοθ, ΙιονβνβΓ, ΐΐβ ο&ραοΐΐγ οί 
βεβΓθβαΐεά ΐαΐΐαβΐ ΐ&ηίςβ θΙι&ΙΙ 1>β αΐ Ιβεβΐ ενιοΐι ΐΐιαΐ, 1η αηγ 
ΐβΙΙαθΐ οοηάΐΐΐοη αΐ εηγ ραΓΐ οί ΐΐιε νογα^ε, ΙηοΙηΛΙηβ ΐΐβ 
οοηά.ίΐΐοηθ οοπΒίεΐίηβ οί ϋβΐΐν/είβΐιΐ ρΐηβ ΒεβΓε^βΐοώ ΐαΐΐοβΐ 
οηΐγ, ΐΐε θΐιΐρ’β «ΐΓαιι§ΐΪ3 &ηά ϊγϊπι οαη πιοεΐ εαοΐι ,οί ΐΐια 
ίοΐΐονίηβ ΓθςηΐΓβπίθηΐΒ: 

(α) ΐΐιε ποιιΐάεά άΓ&ηβΙιΐ αιπΙΛΒίιΙρΒ (άπ) 1η πιεΐΓΘΒ (νΐΐΐιοιιΐ 
ΐαΐίΐηβ Ιηΐο αοοονιηΐ αηγ δϊιΐρ'β άείοηααΐίοη) 3ΐα11 ηοΐ 
ιέ 1θ38 ΐΐ&η: 

(3τη = 2.0 ^ 0.021; 

(1>) ΐΐε άΓαιχβϊιΐβ &ΐ ΐίιο ίοΓν/αηά αηά αίΐθΓ ροΓρεήάΙοηΙαΓβ 
3ΐα11 οοΓΓεεροηά ΐο ΐ!ιο3θ άΘΐθπηΙηθά ΐγ ΐίιο άΓαιίβΙιΐ 
1 απ5ΐά3ΐϋρ3· (Ιτη) αβ θρεοίίΐεά 1η βιιΐ-ραΓαβΓαρΙι (α) οί 

ΐΐιίε ραΓΛβΓ&ρΙι, 1η αΒβοοίαΐΙοη νιΐΐ ΐΐιβ ϊγΙφ ΐγ ΐίιο 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ 
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βίβΓΠ οί ηοΐ βτβαΐβΓ ΐΡαη 0.0151, αηά 

(ο) ιη αηγ οαεβ ΐΡβ άΓαιίβΙιΐ &ΐ ΐΐιο αίΐβ Γ ρβΓρβηάιοιιΙαΓ 

δΐιαίΐ ηοΐ Ρβ 1θ83 ΐΡαη ΐΡηΐ νΐΐΐοΐι ί8 ηβοββεαΓγ Ιο οΡΐπιχ 
Λ11 ίΠΙΓηΘΓθΐοη θί ΐΡβ ρΓ0ρβ11βΓ(8). 

(5) Ιη ηο οαββ βΐιαίΐ Ρα,ΙΙαβΐ ναΐβΓ Ρβ οαΓϋβά ΐη οβγ^ο ΐαηΒβ 
βχοβρΐ: 

(α) οη ΐΐιοοο γριγ© νογαβοβ νΡβη νβαΐΙιβΓ οοηάϊΐΐοηβ ΛΓ© «ο 
ββνοΐβ ΐΡ&ί 1η ΐΡβ ορίηΐοη οί ΐίιβ παβΐβΓ, 1ΐ Ιβ ηοοοε- 
βαηγ ΐο σείΓΓγ ηάάΐΐΐοηαΐ Ραϋαβΐ ναΐβΓ 1η οατβο ΐανΛ’π 
Γογ ΐίιβ εηίβΐγ οΓ ΐΡβ 8Μρ; 

(Ρ)1η εχοβρΐΐοηαΐ οαβββ ' νΡβΓ© Ί:1 ιθ ραΓΐΙοιιΙαΓ οΡαΓαοΐβΓ 

οΓ ΐΡβ ορβΓ'-ΐΙοη . Γ αη οΐΐ ΐαηΕβτ ΓβηάβΓΒ 11: ηβοο88.?.Γγ 
ΐο οαΓΓγ Ραΐΐαβΐ ναΐβτ 1η βχο©88 οΓ ΐΡβ φίβηΐΐΐγ 
ΓβςηΐΓβ^ ιζηάοΓ ραΓαβΓαρΡ (2) οΓ ΐΡΙθ Εββυΐοΐΐοη, 

ΡΓονΙάβά ΐΡαΐ ειιοΡ ορβταΐΐοη οΓ ΐΡβ οΐΐ ΐαηΕοΓ ίαϋθ 
ιιηάβΓ ΐΡβ οαΐβ£ 0 Γγ οΓ βχοβρΐΐοηαΐ οαεαβ αβ βΒΐαΡΙΙθΡοά 
1)^ ΐΡβ ΟΓβαηΙζαΐΐοη. 

ΒυοΡ ηάάΐΐΐοηαΐ Ραΐΐαβΐ ναΐβΓ βΡβΙΙ Ρβ ρΓ00β33βά αηά άΙβοΡατββά 
1η οοτηρίΐαηοθ νΙΐΡ Ηββΐιΐ&ΐΐοη 9 οΓ ϊΒΙβ Αηη©χ αηά 1η αοοοΓάαηοβ 
νΙΐΡ ΐΡβ ΓβηιιΐΓβιηβηΐΒ οΓ Βββΐιίαΐΐοη 15 ο£ ΐΡΙθ Αηηβχ αηά αη βηΐΓγ 
δΐιο,ΐΐ Ρβ τηαάθ 1η ΐΡβ 011 Εβοοτά ΒοοΕ ΓβίβΓΓβά ΐο 1η Εββηίαΐΐοη 
20 οΓ ϊΡΙβ Αηηοχ , 

(4) Ιη ΐΐιο οαββ οί ηον οηιάο οΐΐ ΐηηΕβΓΒ, ΐΡβ αάάΐΐΐοηαΐ Ρβΐΐαβΐ 
ρβΓυιΙΐΐεά 1η ρ&ταβΓαρΡ (3) οί ΐΐιΐβ Βββΐιίαΐΐοη βΡαΙΙ Ρβ οαττίβά 
1η οατβο ϊγίίΕθ οηΐγ 1Γ ειιοΡ ΐαηΚε Ρανβ Ρββη οηιάο οϋ ναβΡεά 
1η αοοοΓάαηοβ νΙΐΡ Εββΐιΐβΐΐοη 13Β οί-ΐΜβ Αηηβχ ΡβίοΓβ 
άορατΐιΐΓθ Γγοιπ αη οϋ υηΐοαάΐηρ ροΓΐ ογ ΐβπηίηαΐ. 

(5) ΝοΐνΙΐΡβΐαηάΙηβ ΐΡβ ρΓονΙθίοηβ οί ραΓαβΓαρΡ (2) οί ΐΡΙβ 
Εεβίιίαΐΐοη, ΐΐιβ θββΓββαΐβά Ραΐΐαβΐ οοηάΐΐΐοηβ ίοΓ οΐΐ ΐαηΙεβΓκ 
1β83 ΐΡαη 150 τηβΐ2Κ3 1η ΙοηβΐΡ βΡαΙΙ Το© ΐο ΐΡβ Βαΐΐείαοΐΐοη 
οί ΐίιβ ΑάπΙηΙβΐΓαΐΙοη. 

(6) Ενβηγ ηον οηιάβ οΐΐ ΐαηΕοΓ οί 20,000 ΐοηβ άβαάνβΙβΡΐ αηά 
αΡονβ βΙιπΙΙ 1)β ίιΐΐβώ νΐΐη ει ο&χβο Ι&ηΚ οΐοαηΐης δγβΐβπι 
ηβιηβ ΟΓνιάβ οίΐ ν&βΜηβ. Ϊίιβ Α<1πιίηΐ8ΪΓΛΐ1οη βΐιαίΐ υηά,βΓΐβΚ» 

ΐο βη3ΐΐΓο ΐΐιρ.ΐ ΐίιβ εγβΐοιη ίηΐΐγ οοπρίΐβδ νιΐΐι ΐΐιο τεςιχίΓοοεπΗ 
οί Εθβΐιΐηΐΐοη 13Β οί ΐΜθ Αηηβχ νΙΐΜη οηβ γοοΓ αίΐβΓ ΐίιβ 
ΐΒηΙίβΓ νηδ ίΐΓβΐ βηβδ£β<1 ιη ΐΚ© ΐτοάβ οί οαπγΐηβ οΓαόθ 
οϋ ογ «ηά οί ΐίιβ ΐΙιΐΓά νογαβο ο&ττγΐηβ όπιά© οϋ .. . 

Βΐιΐΐβ.&ΐο Γογ ΟΓυάβ οϋ νββ&ΐηβ, νΚΙοΙιβνβΓ οοουΓβ 1&ΐβΓ. 
υηΐοβε 8ΐιο1ι οϋ ΐηηΙεοΓ ο&γγΙοβ οηιάο οϋ νΜοίι ιβ ηοΐ 
3η1ΐ&1)1β Γογ οηιάβ οΐΐ νρ.8Μηε, ΐίιβ οϋ ΐοηΕβΓ βίιηΐΐ ορβΓΓΐβ 
ΐίιβ θ78ΐοηι 1η &σοοΓΐ&ηοβ νίΐΐι ΐίιβ Γβ^ιχίΓβιαβηΐδ οί ΐΐιβΐ 
Εββΐιίε.ΐΐοη. 

Εχϋΐΐηβ ΟΓυάβ οϋ ΐβη^βΓ3 οί 40,000 ΐοηβ άβοάνβίβϊιΐ οηΊ ηΐϊονρ 

(7) 5ηΡ3οο^ Ιο ΐίιβ ρΓονΙβΙοηδ οί ρ&ΓθβΓερ1ΐ3 (8) &ηά (9) οί ΐηΐδ 
Κββπΐ&ΐΐοη βνβΓ 7 βχΐβΐιηβ οηιώβ οϋ ΐαηΐ€βΓ οί 40,000 ΐοηδ 
άβηάνβίβΐιΐ ηηά &ΐ»ονβ βΗηΙΙ Ββ ρΓονιάβά νΐΐΐι εοβΓββηΐοά 
1)α11α3ΐ ΐ&ηΐίβ τηά εΐιηΐΐ οοπιρΐ7 νΐΐΐι ΐίιβ Γβ<ιιιΐΓβπιβηΐ8 οί 
ρ3Γ?.βΓ&ρ1ΐ3 (2) ρ.η<3 (3) οί ΐΐιΐδ Εβ^ηίεΐιοη ί γοε ΐίιβ άηΐβ οί 
βηΐΓ7 ιηΐο Γογοθ οί ΐίιβ ρΓβθοηΐ ΓγοϊοοοΙ. 

(8) Εχΐβΐΐηβ οηιάβ οΐΐ ΐηηΚβΓδ ΓβίβΓΓβά ΐο 1η ρβΓηβΓη,ρΙι (7) οί 
ΐ1ιϊ3 Κββηΐ&ΐΐοη Ε&7, 1η ΙΙβυ οί 1)β1ηβ ρΓονΙάβά ν/ίΐΐι 3ββΓβ 
ββΐβ(1 ΐ»η1ΐ3.8ΐ ΐ&ηΙεΒ, οροτηΐβ νιΐΐι η ο&Γβο ΐαηΐς οΐββ,ηΐηβ" 
ρΓΟΟβάηΓο ιΐΒΐηβ οηιάβ οϋ ν&βΜηβ 1η βοοοΓίβηοβ νΐΐΐι 
Εββυΐβ,ΐΐοη 13Β οί ΐίιΐβ Αηηοχ ηη1β33 ΐίιβ οηιΛο οϋ ΐηηΐ€βΓ 
Ιβ Ιηΐοηάβά ΐο οογγ 7 οηιάβ οΐΐ νΐιίοΐι ί3 ηοΐ 8ΐχ1ΐ?.Τ)1β Γογ 
οηλάβ οϋ ν&εΐιΐηβ. 

(9) Εχίθΐΐηβ οηιάβ οϋ ΐαη^βΓΒ ΓβίβΓΓβά ΐο 1η ρ&Γε.βΓβρ1ι (7) 


ογ (8) οί ΐΐιΐε ΕββΐιΐΡΐΙοη εβ^". 1η ΪΙβΙΓ'όί £οϊη£ ρΓονιάοά 
νΐΐΐι βββΓββηΐοά 1)0.1 1ρ. 8ΐ ΐαηίςβ ογ ορβΓΡ.ΐιηβ νΐΐΐι γ. οριχβο 
ΐηηΚ οίβηηΐηβ ρ^οοοάητβ ηεΐηβ οηιάβ οϋ ν&ΒΐιΙηβ,ορβΓ^ΐο 
νίΐΐ* άβάιΟΕίΐβά οΐβ&η 1)η11ε8ΐ ΐ&ηΕε, ιη ηοοοΓάαηοο νΐΐΐι ΐΐιο 
ρΓονΙειοπε οί Βββΐιΐβΐΐοη 13Α οί ΪΙιΙβ Αηηβχ Γογ ΐϊιο ίοΐΐο- 
νΐηβ ρβΓίοά: 

(β) ίοΓ οηιάβ οϋ ΐ&ηΚβΓ8 οί 70,000 ΐοηε άβαάνβίβΐιΐ ηηά 
εΒονβ, ηηΐϋ ΐνο 7 6ΛΓΘ ηίΐβΓ ΐίιβ ά&ΐβ οί βηΪΓ7 Ιηΐο 
ίοΓοβ οί ΐίιβ ρΓβββηΐ ΡγοϊοοοΙ; ηηά 

(ΐ>) Γογ οπιάο-οϋ ΐαηΕοΓΒ οί 40,000 ΐοηβ άβρ.άνβΐβΐιΐ εηά 

&ΐ)ονβ Ίηιΐ ΐ>β1ον 70,000 ΐοηβ άβηάνβΙβΙιΐ,ιιηΐϋίοιίΓ 70 &γθ 
αίΐβΓ ΐίιβ ά,αΐβ οί οηΐΓ7 Ιηΐο ίοΓοβ οί ΐίιβ ρΓββοηΐ 
ΡγοϊοοοΙ. 

Εχΐβΐΐηβ ρΓΟάιιοΐ οβγγΙθγβ οί 40,000 ϊοπβ άβαάνβίβΐιΐ αηά αΤ>ονο 

(10) Ργοπ ΐίιβ ά&ΐβ οί βηΪΓ7 Ιηΐο ίοΓοβ οί ΐίιβ ρΓβββηΐ ΡγοϊοοοΙ, 
βνβΓ7 βχΐβΐΐηβ ρΓοάηοΐ ο&ΓΓίβΓ.οί 40,000 ΐοηβ άβαάνβίβΐιΐ 
αηά αΒονβ βΐιαίΐ ΐ)β ρΓονΙάβά νιΐΐι ΒββΓββαΐβά Ιιαίΐαβΐ ί&ηΕβ 
αηά Βΐιαίΐ οοκρΐ7 νΐΐΐι ΐίιβ ΓβςιιΐΓβαβηΐΒ *: οί ρ&τ?.βΓαρ1ΐ3 

(2) αηά (3) οί ΐΐιΐθ Βββΐιΐ&ΐΐοη, ογ, &1ΐβΓηαΐ1νβΐ7, ορβΓαΐβ 
νιΐΐι άβάΐο&ΐβά οΐβ&η Ιιαίΐαβΐ ΐαηΕ8 1η αοοοΓάαηοβ νίΐΐι 
ΐίιβ ρΓονΙθΙοηθ οί Εββηίαΐΐοη 13Α οί ΪΙιΙβ Αηηβχ. 

Αη οϋ ΐηηΚβΓ ςιιαίΐίίβά αβ & εββτββαΐβά ΐ>α11α.3ΐ οΐΐ ΐαηΙεβΓ 

(11) Αη7 οϋ ΐαηΕοΓ νΐιΐοΐι 13 ηοΐ Γβςιιίτοά ΐο Ββ ρΓονΙάβά νΐΐΐι 
θββΓββαΐοά 1)α11α8ΐ ΐαηΕΒ 1η αοοοτάαηοβ νΐΐΐι ραΓαβΓαρΙι (1) 

(7) ογ (10) οί ΐΐιΐβ Εββΐιίαΐΐοη Ε&7» ΙιονβνβΓ, Ββ (ΐιιαίΐίίβά 
ε*8 α ΒββΓββαΐβά 1>α11&8ΐ ΐαηΙεβΓ, ρΓονΙάβά ΐΐιαΐ 1ΐ οοηρίΐββ 
νιΐΐι ΐίιβ ΓβςιιΐΓβΕβηΐδ οί ραΓαβΓορΕε (2) αηά (3), ογ 

• ραΓΒβτ&ρΙι (5) α3 αρρΓορΓίαΐβ, οί ΐΜε Ηββΐιΐη,ΐΐοη. 

Εοβίιΐ&ΐΐοη 13Α 

ΒοςριίΓβπιβηΐΘ Γογ Οϋ ΤειηΕβΓΒ νίΐΐι Βοάιο&ΐβά 01οαη ( Βαίΐαεί: 
ΤαηΕβ 

(1) Αη οϋ ΐ&ηΕοΓ ορβΓαΐΙηβ νιΐΐί άβάΐοηΐβά οΐβαη Ραΐΐαβΐ ΐ&ηΕε 
. ιη αοοοΓάαηοβ νΐΐΐι ΐίιβ ρΓονίβΙοηβ οί Ηοβίιίαΐΐοη 13 (9) ογ 

(10) οί ΐΐιίβ Αηηβχ, εΐιαίΐ Ιιανβ αάβςηαΐβ ΐαηΐί οαραοΐΐγ, 
άβάιοαΐβά 8 ΟΙ 0 Ι 7 ΐο ΐίιβ οαΓΓίαββ οί οΐβαη Ραΐΐαβΐ α8 άβίΐηβά 
ίη Εββΐιίαΐΐοη 1(16) οί Ϊ1ιΐ3 Αηηβχ, ΐο Εββΐ ΐίιβ ΓβςυίΓΟΕβηΐδ 
οί Ηββυΐαΐΐοη 13 (2) αηά (3) οί ΪΙιΙβ Αηηβχ. 

(2) ΤΙιε 3ΓΓ&ηββΕβηΐ3 αηά ορβΓαΐΙοηαΙ χίΓοοβάιΐΓβε Γογ άβάΐοαΐβΐ 
οΐβαη Ραΐΐαβΐ ΐαη^3 3ΐΐα11 βοπιρΐ 7 νΐΐΐι ΐίιβ ΓβηυΐΓβκβηΐδ 
ββΐαΐ)1ΐ3ΐιβά 1)7 ΐίιβ ΑάΕΐηΙδΐΓαΐΐοη. 3ιιο1ι ΓβςιιΐΓβΕβηΐβ βΐιε.11 
οοηΐαΐη αΐ Ιβαβΐ αΐΐ ΐίιβ ρίονίΒίοηβ οί ΐίιβ 3ρβο1ί1οαΐ1οη8 
Γογ Οϋ ΤαηΚθΓβ νΐΐΐ ϋβάΐοαΐοά Οΐβαη Βαίΐαεΐ ΤαηΕθ αάορΐοά 

1)7 ΐίιβ ΙηΐβΓηαΐιοηαΙ ΟοηίβΓβηοβ οη ΤαηΙεβΓ 3αίβΐ7 αηά Ροΐΐαΐΐοη 
ΡΓβνβηΐΙοη, 1978, 1η ΕβΒοΙιιΐΐοη 14 αηά αβ ωη.γ 1)β τβνίθβά Ι 57 
ΐίιβ ΟΓβαηΙζβΐίοη/ 

(3) Αη οΐΐ ΐβηΕβΓ ορβΓαΐΐηβ νΐΐΐι άοάΐοαΐβά οΐβαη Ιιαίΐαβΐ ΐ&ηΚΓ' 
θΐιαίΐ Ρβ β^ιιίρρβά νΐΐΐι αη οϋ οοηΐβηΐ Εβΐβτ, αρρΓονοά Ργ 

ΐίιβ ΑάΕίηΙβΪΓαΐΙοη οη ΐίιβ Ραβί3 οί θρβοάίΐοαΐΐοηε ΓβοοπΕβηάοά 
Ργ ΐΡβ ΟΓΕαϋΙζαΐΐοιί^ο βηαΡΙβ 3ΐιρβΓνΐ8ΐοη οί ΐΡβ οϋ οοηΐβηΐ 
1η Ραΐΐ&βΐ ναΐβτ Ρβιηβ άΙβοΡαΓββά. ΤΡβ οϋ οοηΐβηΐ ΕβΐβΓ 
δΡαΙΙ Ρο ϊηθΐβΐίβά ηο ΙαΐβΓ ΐΡαη αΐ ΐΡβ Πγβϊ ΒοΡβάιιΙοά 
βΡάργαΓά νΐβίΐ οί ΐΡβ ΐαηΕβτ ίοΐΐονίηβ ΐΡβ οηΐτγ Ιηΐο Γογο.' 
οϊ ΐίιβ ρΓθθθηΐ ΡγοϊοοοΙ. ϋηΐϋ θιιοΙι ΐΐαβ «β' ΐίιβ οϋ οοη¬ 
ΐβηΐ τηβΐβΓ Ιβ ηεΐαϋβά , 1ΐ βίιηΐΐ ΙηηΐΘίΙΙαΐβΙ^ ΐβίοηο 
άΙβοΙιαΓ^θ οΓ Ιίαΐΐαβΐ ΐο ββΐοΐϋοΐιβΰ Ϊ 7 εχαπιΐιιοΐίοη οΓ 
ΐΐβ ϊηΐίειβΐ νοΐβΓ Γγοιπ ίοϋοηΐβί ΐηιΛβ ΐίιαΐ ηο οοηΐηπΐ- 
ηαΐΐοη νΙΐΡ οΐΐ Ρ,αβ ΐβΕβη ρΐαοβ. 
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(4·) Ενετγ οΐΐ ΐαηΐζβτ ορθταΐΐηβ ντίΐΐι άοάΐοαΐθά οΐβαη 1>&11&5ΐ 
■ΐ&ηΕθ 3Κ&11 5 θ ρτονίάθά ντίΐΐιί 

α Ρθάΐοαΐοά Οΐθ&η Βαίΐαβΐ ΤαηΕ Ορβτάΐιοη ΜΒηιι&1 + &θΐα1- 
ϋη,β ΐϊιο Βγθΐθΐη αηά βρβοΐίγΐηβ ορθταΐΐοηαΐ ρτοοθάυιοβ. 
διιοΐι α Μαη-ααΐ βΗ&ΙΙ 1)6 ΐο ΐΐιβ Βεΐΐβίαοΐΐοη οί ΐ&β 
Αάαιΐηΐθΐτβΐΐοη αηά βΐιαίΐ οοηΐαΐη αΐΐ Ί;1ι© Ιηίοττηαΐΐοη 
ββΐ οιιΐ 1η Ιίιβ 3ρβο1ί1·?ΐ1οη8 τθίίοτβά Ιο 1η ρατββταρίι 

(2) οί ΐΐιΐβ Εθβηίαΐΐοη. Ιί αη αΐΐβταΐΐοη αίίβοΐΐηβ ΐϊιο 
άοάΐοαΐθά οΐ6Βη βαίΐαβΐ ΐαηΕ Βγβΐβιη Ιβ ϋΐαάο, ϊ5θ 
Ο ροταΐΐοη Μαηηυαΐ θΐιαίΐ 5 θ τενίθβά αοοοτάΐηβίν. 

Βθβΐιίαΐΐοη Ι3Β 

ΗβρηΐΓβπιβηΐθ ίοτ Οτιαάβ 011 ν&θΜηβ 
(ΐ) Ενθτγ οτηάβ οΐΐ .νηΒ&Ιηβ βγθΐοτη τβ^υΐτθά Ιο 5β ρτονίάβά 
1η αβοοτάαηοο ν/ΐΐΐι Εββαΐαΐΐοη 13(6) αηά (8) οί ΐΐιΐβ 
Αηηβχ θϊι&ΙΙ οοπιρίγ ντίΐΐι ΐΐιβ ΓβραΐΓθπίθηΙβ οί ΐΐιΐθ Βοβίι- 
Ιαΐΐοη, 

(2) ΤΙιθ οτηάβ οΐΐ ναο&ΐηβ Ιηθΐαΐΐαΐΐοη αηά αδθοοίαΐοά βςηίρηβηΐ 

Ρϋ<ϋ βϋ?Βη@βαοηΐΒ οϊιηΙΙ οοπιρίγ νΐΐΐι ΐ5θ τθηαΐτοπιβηΐθ βΐαϋΐΒΐιοά 5γ 
ΐΐιβ ΑάτηΙηΐΒΐταΐΙοη. . 

δαοϊι τθςηΙτθτηφηΐΒ 8&α11 οοηΐαΐη αΐ Ιθ&βϊ β 11 ΐηβ 

ρτονίβίο® οί ΐ&β δρβοΐίΐοαΐΐοηθ ίοτ ΐΙΐθ/ΦοΒίβη, Οροταΐΐοη 
αηά Οοηΐτοί οί Οταάο 011 ΝαΒίιΙηβ δγθΐοτηβ αάορΐοά Βγ ΐΒο 
Ιηΐβτηαΐΐοηαΐ ΟοηίθΤθηοο οη ΤαηΕθτ δαϊθΐγ 'αηά ΡοΙΓαΐΙοη Ρτ< - 
νοηΐΐοη, 1978, 1η Βοβοΐιιΐΐοη 15 αηά ββ πιαγ Ββ τβνίδοά Βγ 11.. 
Οτβαηΐζαΐΐοη.** 

(3) Αη Ιηβτΐ βαθ θγβίβα βΐιηΐΐ 'Βο ρτονίάεά 1η ενετγ οατβο 
ΐαηΕ &ηά βίορ ΐαηΐο 1η αοοοτάαηοε ν1ΐΒ ΐΒβ &ρρΓορΓΐ&1β Βεβηΐτν 
ΐάοηβ οί (ΙΒαρΐετ ΙΙ-2 οί ΐΒβ Ιηΐ ετηαΐΐοηαΐ φρηνοηΐΐοη ίοΓ 
ΐΒε δαίβΐγ οί Ιΐίο αΐ δεα, 1974-,. ββ ιηοάΐίΐοά αηά αάάβά Ιο Βγ 
ΐΒε Ρτοΐοοοί οί 1978 Εοΐαΐΐηβ, ΐο ΐΒε Ιηΐετηαΐιοηαΐ Οοηνεηΐΐοη 
ίοΓ ΐΒε δαίοΐγ οί ΙΛίο &1 8θα, 1974 &ηά αβ τπαγ Βε ίυτΐΒετ 
αποηάεά,. 

(4) νΐΐΒ τοθρβοΐ Ιο ΐΒβ Βαίΐαβΐΐηβ οί οατβο ΐαηΚθ, βαίίΐ- 
οίβηΐ οατβο ΙαηΕα βΒαΙΙ Ιαο οταάβ οΐΐ ναεΒεά ργΙογ Ιο οβο^’ 

I ΡβΙΙββΙ νογ&βο 1η οΓάβΓ Ιΐιαΐ, Ι&ΐίΐηβ Ιηΐο αοοοιιηΐ ΙΙιθ ΙβηΕοι^ο 
ΐΓ&άΙηβ ραΐΙοΓη αηά οχρεοΐοά νβαΐ&θΓ οοηάϋΐοηθ, 1 >β11β 31 νταΙοΓ 
Ιθ ριιΐ οηΐγ Ιηΐο οβγ§ο Ιαηΐίθ νΛιίοΙι }ιανο 1>6οη οηιάο οΐΐ ν&θΕοά 

(5) Εν©Γγ οΐΐ ΙβπΕθγ ορδΓδϋηβ νΐΐΐι ΟΓαάο οΐΐ νααΕΙηβ αγδίθιης 
θΚβΙΙ 1)6 ρΓονΙάβά νίΐΐι 

αη Οροταΐΐοηθ εαιά Ερηίρτηεηΐ ΜαηηιΐΒί + ί6ΐΒΐ11ηβ Ιϊι© 
βγβΐθΐη αηά βρηΐριπβηΐ αηά' θρβοΐίγΐηβ οροΓ&ΙΙοηαΙ 
1 ρΓΟΟοάιίΓΟθ. διιοΐι & Μαηυαΐ βίιαίΐ 1)6 Ιο Ίΐιβ 8&ΐΐ3ί&ο11οη 

οί ΙΙιο ΑάτπΙηΐΒίΓΒϋοη αηά 8ΐιβ11 οοηΐ&ΐη αΐΐ ΙΙιβ 
Ιηίοϊΐηαϋοη βοΙ οαΐ 1η ΙΙιο δρορίίΐο^ΐΐοηθ τθΙογγογ! 

Ιο 1η ρ&Γ&βΓ&ρΙι (2) οί ΙΙιΙβ Βοβίιΐβΐΐοη. Ιί αη 
αΙΙοΓδΙΙοη &Γίβοχ1ηβ ΙΗβ οηιάο ο1ΐ7ν&β1ι1ηβ αβ 

πιαάΘ, 11ιο ΟρβΓ&ΙΙοηβ &ηά Εριιίρηθηΐ Μαηιιαΐ θΐιαυ . 
ΓονίΒοά &οοοΓά1η§1γ; 

Εθβΐιίαΐΐοη 13 0 

ΕχΐΒΐίηβ ΤαηΙίθΓΒ Εηβββοά 1η δρβοίίΐο 

ΤΓαάθθ 

(I) δη^^οοί Ιο Ιΐιβ ρΓονίΒίοηΒ οί ρΒΓΒβΓαρΙι (2) οί ΙΜβ 
Ε θβηίαΐΐοη, Βεβηΐ&ΐΐοη 13(7) Ιο (10) οί ΙΜβ Αηηοχ βΐιαίΐ ηοΐ 
1 Βρρίγ ΐο &η βχΐβΐΐηβ οΐΐ ΐαηχβΓ 30ΐα1γ οώβαβοά 1η Βροοίίΐο 

ΐΓΒάοβ 1)6ΐνε6η. 

(α) ροΓΐΒ ογ ΐοηπΙηΒΐΒ ν/1ΐΜη η δΐβΐε Ρατΐγ ΐο φΐιο 
ρΓβΒοηΐ Ρτοΐοοοί; ογ 


(ΐ) Ρ0ΓΪ3 ΟΓ Ί;6Γτη1ηθΐ3 οί 5Ί:3ΐο3 Γ&γΊ1θ 3 ΐο ΐϊιο ρΓεβοηΐ 
Ρτοΐοοοί, ντΙΐθΓβ! 

(1) ΐΐιο νογαβο 1 β εηΐΐτβΐγ ν/ΐΐΐαΐη β δροοίαΐ Αγοβ <ίβ 
άθίΐηοά 1η Εοβηΐ&ΐΐοη 10(1) οί ϊΕΙβ Αηηοχ; οτ 
(ϋ)ΐ1ΐ6 νογ&ββ 18 οηΐΐτοΐγ ν/ΐΐΐιΐη οΐΐιοτ Ιΐτπΐΐτ 
άοθίβη&ΐοά 1)γ ΐΐιο Οτβαηΐζ&ΐΐοη. 

(2) Είιβ ρτονίΒίοηβ οί ραταβΓαρΙι (I) οί ΐΐιΐβ Εββηίαΐίοη θϊι&ΙΙ 
οηΐγ &ρρΐ7 ν1ι©η ΐΐιο ροτΐθ οτ ΐοηηΙηΒΐΒ νΕβτβ οατβο 1 β Ιο&άοά 
οη αηοΐι νογ&βΟΒ βγθ ρτονίάοά ν/1ΐΕ τβοορΐίοη ί&οΙΙΙΐΐΘθ αάθ(ΐ\ι— 
αΐο ίοτ ΐΐιβ τοοβρΐΐοη αηά ΐτοβΐιηοηΐ οί &11 ΐΐΐθ 1>α11&3ΐ αηά ΐαηΕ 
ν/ΒβΙιΙηβ ναΙίεΓ ίτοιπ οϋ ΐαη1ε6ΓΒ ηβΐηβ ϊΚθτε &ηά αΐΐ ΐΚο ίοΐΐονίηβ 
οοηάΐΐΐοηβ βτο οοιηρΙίΘά νΐΐΐιΐ 

(α) 8ΐι1)ί60ΐ ΐο ΐΐιο βχοορΐΐοηθ ρτονίάθά ίοτ 1η ΗοβίιΐΓ.ΐΙοη 
II οί ΐΐιΐε ,Αηή*χ, αΐΐ 1 )β11ββϊ ν/αΐοτ, Ιηοίηάΐηβ :1οαη 
1)α11&8ΐ ν/αΐοτ, αηά ΐαηΕ ναβίιΐήβ τοβΙάΐΒθ.,ο ατο 
τοΐαΐηβά οπ ΐ>ο&τά αηά ΐταηβίθττβά ΐο ΐΐιο τοοβρΐΐοη 

4. 

ίαοϋΙΐΙθΒ αηά ΐϊιο αρρτορτίαΐα οηΐτγ ίη ΐΐιο 011 
Εβοοτά ΒοοΕ τβίθττθά ΐο 1η Εββαΐαΐΐοη 20 οί ΐΐιΐθ ΑΡΠΟ' 
άθ θηάοτδβά ΐ>γ ΐΐιβ οοιηρβΐβηΐ Ρατΐ δΐαΐθ Αηΐΐιοτιΐγ; 

(1))αβΓθ6ΐηοηΐ Ιιββ &θβη τβαοΙίΘά ϋβΐνοοη ΐίΐθ Αάπ1ηΐ8ΪΤΒ.ΐϊ»η 
αηά ΐϊΐθ ΟοΥθτηπίθηΐθ οί ΐΐιο Ροτΐ δΐαΐβΒ τβίοττοά ΐς 
1η Βυΐ>-ραταβΓαρ}ι (Ι)(α) οτ (1>) οί ΐΜθ Εοβυΐαΐΐοη 
οοηοβτηΐηβ ΐΐιο υΒθ οί αη βχΐβΐΐηβ οΐΐ ·ϊαηΕ6Γ ίοτ 5 
3 ροο1ί1ο ΐταάβ; 

(ο)ΐ1ΐ6 Βάβ^ιι&ογ οί ΐ 1 ΐ 2 τοοορΐΐοη ίαοϊΐΐΐΐοθ 1η αοοοτάΐη- 
0 © \ν1ΐΕ ΐΐιο τοίον&ηΐ ρτονίβϊοηθ οί ΐΐιΐβ Αηηοχ &ΐ ΐΐιβ 
ροτΐβ οτ ΐβττηΐηαΐδ τδίθττβά ΐο αΐ)ονθ, ίοτ ΐ!ιο ρητρο- 
80 οί ΐϊιΐ8 Εεβηΐ&ΐΐοη, 1 β αρρτονοά ΐ>7 ιϊι® &ον·οπΐΡβηί ,3 
οί ΐΡιο δΐαΐθ3 Ρ&τΐΙοΒ ΐο ΐΐι© ρτεβοηΐ Ρτοΐοοοί. 
νιΐΜη νϊιΐοΐι βυοϊι τοτΐβ οτ ΐθπηίηαΐβ· ατο αΐΐιι&ΐούί 
αηά 

(ά)ΐΐιο Ιηΐβτηαΐΐοη&ΐ 011 Ροΐΐηΐΐοη Ρτθνβηΐΐοη Οοτΐΐίΐ- 
οαΐο 1 β οηάοτΒΟά ΐο ΐΐιο βίίοοΐ ΐΐιαΐ ΐΐιβ οΐΐ ΐοη^βτ 
18 Βοΐοΐγ εηβαβΘά 1η βηοΐι βροηΐίΐο ΐταάο. 

Εθ£ρι1αΐ1οη 13 ϋ 

Εχΐβΐΐηβ 011 ΤαηΙίΟΓθ Ηανίηβ δρεοΐ&ΐ 
Ρ&11Β3Ϊ ΑτταίβδΠθηΐθ 

(1) νΐιοτο αη Θχίδΐΐηβ οΐΐ ΐαηΕοτθ ιβ 80 οοηβΙΛιοΐβά οτ ορ"- 
ταΐθ3 1η Βυρίι η παηηετ ΐΐιαΐ ιΐ οοιηρ1ΐ63 αί αΐΐ ΐΐιποβ ντίΐΐι 1Ρ« 
άταηβΚΐ αηά ΐτΐιη τοςυΙτΘπΐΰηίβ 3θΐ οιιΐ 1η Εοβηίαΐΐοη Ι3(2)οί ΐΗιδ 

Αιηθχ νί'ΐΐΐιοηΐ τοοοητ3θ ΐο ΐΐιο ιιθο οί 1 )β11β8ϊ ναΐοτ, 1ΐ θΐΐί.11 
5ο άοοποά ΐο οοηρίγ ν/1ΐ5 ΐ5θ 36βτοβ&ΐοά 5α11αβΐ ΐαηΕ τοςηίτς- 
τποηΐ3 τοίοττοά ΐο 1η Εθβαΐαΐΐοη 13(7) οί 151 θ Αηηβχ, ρτονίάοά 
ΙΚαΐ αΐΐ οί ΐ5ο ίοΐΐονίηβ οοηάΐΐΐοηθ ατο οοηρίΐοά νΐΐίι; 

(α) ορΘταΐΙοηαΙ ρτοοβάητοΒ αηά 5α11α3ΐ ατταηββαοηΐθ 
ατ6 αρρτονοά 5γ ΐ5ο ΛάυιΙηΙβΐΓΓ.ΐΙοη; 

(5) αβΤΘοηοηΐ 13 τϋ&οΐιοά 5οΐνίθΐ.η 15ο ΑάπιΙηΙδΐΓΒΐΙοη αηά 
ΐΐιο ΟονβτητηθηΐΒ οί ΐ5ο Γοτΐ δΐαΐοβ Ρατΐΐοβ ΐο ΐϊιο 
ρτεβοηΐ Ρτοΐοοοί οοηοοτηοά νΐιοη ΐϊιο άταηβΐιΐ οηά 
ΐτιπ Τ6ς·α1τορ , .ΘηΪ3 ατο αοΕΙονοά ΐΐιτοιίβι'. αη οροτα- 
ΐίεηαΐ ρτοοβάιιτο ; αηά 

(β) ΐϊιο Ιηΐοτηαΐΐοηαΐ 011 Ροΐΐηΐΐοη Ρτονοηΐΐοη Οοτΐΐ- 
ίΐοαΐο 13 οηάοτ3Θά ΐο ΐ5ε οίίοοΐ ΐΐιαΐ ΐϊιβ οϋ 
ΐοηΒοτ Ιβ οροταΐιηβ νΐΐΐι θροοίαΐ 5α11α8ΐ 
ατταηβθΐιίΘηΐο, 

(2) Ιη ηο οββο Βΐιαίΐ 5α11α8ΐ ναΐοτ 5ο οαττίοά 1η οϋ 
ΐαηΕδ οχοορΐ οη ΐ5030 τατο νογαβΟΒ ν&οη νοαΐΐιοτ οοηάΐΐΐοηβ ατο 
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κο θθνοΓθ ΐΐι&ΐ, ίη ΐΐι© ορίηΐοη οί ΐΐι© ιπ&βϊθγ, 11: 1θ η©00Β83Γ7 
Ιο 09ΧΓ7 83<31ΐ1οη8ΐ ϊβΙΙ&βϊ νηΐορ 1η ο&Γβο ΐοη^β ίοΓ ΐΐιο 83ίοΐγ 
οί ΐΐι© βΜρ· δαοΒ αάΛΙΐΙοηηΙ 1>3ΐΐ3βΐ ν&ΐβΓ 3Ι13ΙΙ Ρο ργοοοθβ©! 
αηα άΙθΟϊι&Γβοα 1η οοορίΐοηοο ν/ιΐη Ε©βυΐ3Ϊΐοη 9 οί ϊΗΙβ Αηη©χ 
&ηά 1η βοοοπί&ηο© νΙΐΒ ΐ&© ΓοςηίΓοποηΙβ οί Ββ^υίδΐιοη 15 οί 
11ιΐ3 Αηηοχ αηά ©ηΐΓγ β^βΐΐ ΐ>ο 138<1© 1η ΐΜο 011 Εοοοηδ ΒοοΚ 
ΓοίοΓΓοά ±ο 1η Ηββΐιίαΐΐοη 20 οί ΙΜβ Ληηβχ, 

(3) Αη Α<ϊη1ηΐ8ΪΓ8Ϊ1οη νΜ*ϊι Βοβ βηάθΓ8©ι1 & ΟοΓΐΙίΙοαΐ© 

1η αοοοΓάβηοβ νΐΐΐι βιιΙί-ρ&Γ^βΓίΐρϊι (I) (ο) οί ΐίιΐβ Βαβυίδΐίοη 
πΐιαίΐ οοτηρ)ηη1θ3Ϊ© Ιο ΐΒο ΟΓβ&ηΙζηΐΙοη ΐ&ο ρ3ΓΪ1ουΐ3Γ8 ΐ*ιετ 
ίυΓ οίΓοηΙ&ϋοη ίο ΐΐι© Ρ&γϊΙθβ Ιο ΐΐιο ρΓΟβθηΐ Ρτοΐοοοί, 

Η©βηΐ3ΐ1υη 13 Ε 

ΡΓοΐοοΐΙν© Βοοβΐΐοη οί δ©βΓ©β8ΐ©<!1 Βαίΐαβΐ 8ραο©3 

(1) Ιη ονθίτ - ηον όπιά© οΐΐ ΐδηΙϊθΓ οί 20,000 ΐοη3 ύοδ'ίννΐ $>ιί 
&ηά 3ΐ)ον& &ηά ονεΓγ η©ν ρΓοάιιοΐ ο&γγιθγ οί 30.000 ΐοηβ άοαΰ- 
νοίβϊιΐ βηά &ΐ>ον©, ΐϊι© 8©βΓθβ&ΐο<1 ΐδΐΐηεΐ ΐ&η1ί3 Γβ^υΐτοα ΐο 
ρΓονιόΒ ΐϊι© ο&ραοΐΐγ ΐο οοπιρί^ νίΐΐι ΐίιο ΓβφΐίΓοηιοηΐβ οί 
Εββΐιΐ&ΐΐοη 13 οί ΐΐιΐε Αηηβχ νΐιΐοΐι 3Γ© Ιοο&ΐοά ν/ΙΐΗη ΐϊι© 

ΟίΐΓβΟ ΐοηΚ ΙοηβΐΒ, θΐιαίΐ 1>© ηΓΓ&ηβοά ιη ηοοοΓάδηο© νίΐΐι ΐΐιο 
Γ0(ριΐΓ©Βΐ©ηΐ8 οί ροΓ&βΓηρΙι (2), (3) 3ηά (4) οί ΐίιΐε Γββηΐοΐίοη 
Ιο ρΓΟνΙάθ & Ε63811Γ© Οί ρΓΟΐβΟΐΐοη £Ιβ&ίη3Ϊ Οΐΐ Οΐΐΐίΐον 
1η ΐϋ© ©νβηΐ οί βΓοίληήίηβ ογ οοΐΐΐβίοη. 

(2) δθβΓ©£3Ϊ0<1 ΐ)&1ΐ33Ϊ Ϊ3ηΚ3 3Π<1 3Ρ&068 0Ϊ1ΐ6Γ ΐΐίδη ΟΪΐ 
Ιοχί\£3 νΙΐΜη ΐ&ο ο3Γ{το ΐηηΐε Ιοηβ&Ιι (1^) 3Ϊ1&11 ΐ>© 6ο ατταη^βά. 

&3 ίο οοηρίγ νΐΐΐι ΐ&© ίοΐΐονΐηβ ΓβςιηΐΓβηοηΐ: 

ΣΡΑ 0 + ΣΡΑ3^ ^Εΐ(Β 2ΰ)3 

ν/ΙιΟΓδί ΡΑ ο ι= ΐϊι© 3ΐάθ 3ΐιβ11 3ΓΘ3 άιϊ βςτι&Γ6 πθϊγθβ ίοΓ 
ο&οΐι 8ββΓ©β3ΐβ<?. ϋαΐΐαβΐ ΐ&τώ: ογ 8ρ30© 
οΐΚοΓ ΐίίδη &η οΐΐ ΐαηΐί ΐ>33θά οη ρΓο;)οοΐοά 
ποηΐάοά άΐαβηθίοηθ. 

ΡΑ 0 =11ιο ΐίοΐΐΓτη 31 ιθ 11 &τβ& ΐη βς,αείΓθ πιθΙγοη 

ίο γ ο&ο}ι 8ΐιο1ι 1&ηΚ ογ βρειοβ ϊ)3.3θά οη γγο- 
36ο1ο<3 ιααΐ'ΙάΘά (ϋπί-οηβΙοηΒ, 

Ιι^ = Ιεηβΐιΐι 1η ιηβΐΓεδ ΐ>οΐνβθη ΙΙιο ίοχνατΑ αηβ 

3.ίΐ6Γ €ΧΪΓ0Πΐ1ϋθ3 οί ΐΐΐβ Ο&ΓβΟ Ι3η]ί3. 

Β = πι&χ1πιν«η Βγθ&<11:1ι οί ϋιβ 3)ι1ρ 1η πθ ΐΓββ &ο 
άοίΐηθιΐ 1η Εοβίιΐβΐΐοη 1(21) οί ΐίιΐβ Αηηοχ 
Ώ =* πονίάεά <1ορΐΒΐη ηοΐΓοβ ταεβΒΐίΓοίΙ νοΓϋοαΙΙγ 
ίΓοπι ΙΙιο Ιορ οί ΐΐιο Ιεοθΐ ίο Ιίιο Ιορ οί ΙΙιο 
ίΓοοϋοΛΓά άοοΚ ϊ)οηα ηΐ θΐάβ βΐϋΙΑβΚΙρβ · Ιη 
βΜρβ Ιιηνίηβ Γουηάοώ βΐιην&ΐοβ, ΐίιε πουΐΓ.οά 
άβρίϊι β1ΐ€\11 Βο τηο&θΐίΓοά Ιο ίΐιο ροΐηΐ οί 
ΙηΐθΓΒΟοΐΙοη οί 1}ιο ηοηΐάεα 11ηο3 οί ΙΙιο 
(Ιοοίε Βΐά,ο θΐιοΐΐ ρΐ&ϋηβ, ΙΙιο Ιΐηοθ 

οχίθηάίηβ &8 Ιΐιοιίβΐι ΙΙιο βηηναίο νοΓ© οί 
οηβηΙ&Γ άοθΐβη* 

^ = 0,45 ίοΓ οϋ 1&η]:οΓ8 ςί 20,000 Ιοηβ όίθεά- 
•νθΐβΐιΐ: 0,30 ίοΓ οίΐ ΐ&η1ίθΓ3 οί 200,000 ΐοηβ 
ΰίθ&ϋΜθ1&& &ηά ηΐίονο, βιϊΒ^οο! ΐο ^Ιιβ ρΓονΙ- 
8ΐοη3 οί ρ3.Γ?ΐβΓ&ρ}ι (3) οί 11ιΐ3 Εοβίιΐηΐΐοη, 

Εογ ΙηΐοηηοΛΙ&Ιο ναΐηοο οί Ββαάνβίβΐιΐ ίίιο 
νβΐιιο οί 8130.11 ΐ>0 άοΐοΓαΙηοά \>γ ϋηο&τ 
ΙηΙοΓροΙ&ΐίοη. 

ν/ΙίθηονοΓ 83ΠΠ13013 βΐνοη 1η ΐΚΙβ ρ&ΓΓ.βΓαρΙι αρροατ 1η ΐΐιΐβ 
Ηοβηίαΐΐοη, ΐηογ Ιι^νο ΙΙιο ποε,ηΐηβ γ.3 Λοίΐηοί' 1η 11\ίβ ρατ&βΓΓ.ρ^· 


(3) Εογ ΐβηΕοΓδ οί 200,000 Ιοηβ άοαΰντβίβΐιΐ; αηά ?ιΐ3ονο Ιΐαε 
ναΐηο οί ·ν υ ηηγ ϊ>ο Γθάυοοά &ε ίοΐΐονθ ; 

Γ ^0 + ®β 1 

I Γούηοοά = * ^ - ( α - -£——)[ ογ 0,2 νϊιΙοΙιονοΓ 1 β 

40 α 

βΓΟ&ίΟΓ 

νΙιοΓο^η »’ 0.25 ίοτ οϋ 1ειη1θΘΓ3 οί 200.000 1;οη8 άοαά- 

ν/οΐβΐιΐ: 

α = 0.40 ίοΓ οΐΐ 1&η1εοΓ3 οί 300.000 Ιοηβ άο.?ά- 

νοίβΐη 

& ο 0.50 ίοΓ οΐΐ 1:&η1ίθΓ8 όί’420.000 ΐοηθ άβ&άνοϊί;1ι1: 
&ηά βΡονο. 

Εογ Ιηΐβπηβάΐ&ΐθ ν&ΐηββ οί άβ&άνβίβΐιΐί ΙΙιθ νηΐιι© οί 
Μ & Μ θΐιαίΐ Βθ άβΐίβπηίηβά ΙΙηβ&Γ ΙηΙβΓροΙαΐΙοη. 

0 β =. &8 άοίΐηβά 1η Εθβηίαΐΐοη 23(1 )(&) οί 1ίιΐ8 Αηηβχ 
Ο 0 β αθ άβίΐηβά 1η Ηββυΐβΐίοη 23(1 )(1>) οί ΙΗΙβ Αη» ,Λ '- 

Ο^β ΙΙιθ &11ον&Ιιΐ6 οΐΐ οηΐίΐον 83 Γθ^υΐΓβά Βγ 
Ηββηΐ&ΐΐοη 24(2) οί ΐΐιΐθ Αηηοχ, 

(4)ΐη ΐίΐθ άθ-ΐθηηΐηοΐΐοη οί ,τ ΡΑ 0 Μ £νηά , 'ΡΑ β · , ίθΓ 8€βΓ0·β&1:'βά ΐ)&Π" β4 · 
Ι&ηΕβ.ηηά βρηοβΒ οΙΙιθγ Ιΐιβη οϋ Ι&ηίεβ ΙΙιο ίοΐΐονίηβ βίιηΐΐ 

&ρρΐ^·: 

(η) ΙΙιο τηΙηΙτητΛίη νΐάΐΐι οί β&οΐι νΐηβ ΐ&ηΐί ογ βροοε ©ΙΙΙιογ 
οί νΜοϊι ©χίθηάβ ίοτ 11 ιθ ίιιΐΐ 'άβρΐΐι οί Ιΐιβ βΜρ*3 
3ΐά© ογ ίΓοτη ΐΐιβ άθοίε Ιο Ιΐι© Ιορ οί 11ι© άοιι^Ι© 

^οΐίοιη θΗβΙΙ Ρ© ηοΐ Ιοβθ Ιΐι&η 2 τηβίΓθθ, Τΐιβ 
νΐίΐΐΐι 8&&11 Ρ© πιβ&8ΐΐΓ©ά. ΙηΒοηΓά ίΓοπι 11ι© βϊιΐρ'β 
8ΐά© Γΐβΐιΐ: 3η&1©Θ ΐο ΙΗ© οβηΐΓ© ϋηβ. ¥1 ιθγ© 

8 ΙβθθβΓ νΐάΐΐΐι 1 β ρΓονΙάθά Ι&β νΐηβ 1&η1ε ογ βρ&πο 
3ΐι&11 ηοΐ \)© ΐ3^©η Ιηΐο αοοοΌηΐ ν/ΐιβη οαίοιιΐ&ΐΐηβ 
11α© ρτοΐβοϋη^ 8Γ©8 "ΡΑ^" &ηΰ 

(Ρ) ΐΐιβ τηΐηίπηιιη νβΓϋοδΙ ά©ρΐΗ οί ©βοΐι άοηβΐ© ^οΐΐοοι 
Ιβηΐί ογ βρβΓβ 8Ϊ1&11 1)β Β/Ι5 ογ 2 ποΐΓββ νΙιΙοΙιονβΓ 

13 11ι© ΙθβθοΓ. ν/1ΐ6Γ© 8 1©88θΓ άορίΐι 1β ρΓόνΙύοά 1Ϊ10 
Βοίΐοπι ΐ&ηΐε ογ βρ&οβ 3ίΐ8ΐΙ ηοΐ 1)© ΐδΧβη Ιηΐο 
ηοοοηηΐ: νΐιοη ο^ΐοηίαΐΐηβ Ιϊι© ρΓοΐθοϋηβ 8 γ© 8 ι, ΡΑ^ Μ . 

Τΐιδ' ηΐηίπηιπι ν/ΐάΐΐι 8ηά ιίορίΐι οί νΐηβ Ϊ8η1ε8 αηά άοαϋΐο 
Ροΐΐοη Ϊ8ηΚβ 3Κ811 ϊ>© τηοαοιίΓοά οΙο&γ οί ΐΐι© ΒΙΙάβ© &γ© 8 ήηά 
ιη ΙΕ© 083© οί τηΐηΐυηιιη νΐιΐΐΐι, 3&811 Βο ΓηοαΒηΓθά' ο1ο8Γ οί αηγ 
ΓΜΐηάεά βηην&Ι© 8τ©8. 

Εοβΐιΐ8ΐ:1οη 14 

3©βΓ&β&1:ίοη οί 011 8ηά ν&ΙοΓ Βδΐΐ&θΐ &ηά ΟδΓΓί&β© οί 
011 1η ΡοΓβροαΙε Τ&η^3 

(1) Εχοορΐ 83 ρΓΟΡΠάοά 1η ρ&Γ8βΓ&ρ1ι (2) οί ΐΜθ Εεβίιΐ&ΐΐοη 
1η ηον 8ΐι1ρ3 οί 4.000 ΐοηθ βΓο ββ ΐοηηηββ &ηά &ΐ3ονο οΙΙιογ Ιίιαη 
οΐΐ ΐ8η3ί©Γ8, 8ηά 1η ηον οΐΐ ΙδηΙεοΓθ οί 150 1<:η3 βϊοββ Ιοηηδβ© 

8ηά ηΒον©, ηο ΐ>&11β3ΐ: νδΐοΓ βίιηΐΐ 1»ο οδΓΓίβοΙ 1η &ηγ οΐΐ 

ίηοΐ 1©η1ο. 

(2) \Λιθγ© β^ηοηπ&Ι οοηάΐΐΐοηβ ογ ΐίιο ηοοά Ιο 08ΓΓ7 1ρ.Γ£© 
<ΐηαηΐ11;1θ8 οί οΐΐ ίηοΐ τοηιΙοΓ 11 ηοοοθδ&Γγ ΐο οβ,γγ^ Ρ&11&8Ϊ 
ναΐθΓ νΒΙεΕ 1 θ ηοΐ & ο1©&η Β&ΙΙββΐ 1η δηγ οϋ ίη©1 ΐεηΐε, 

ΘΙλΟΐΐ 1»3ΐΐ88ΐ ν&ΐ©Γ 8Ϊ1&11 Β© (1ΐ8θ1ΐ&Γβ©(?.' ΐο ΓΟΡθρΐΐοη ίηοΐΐΐΐΐοθ 
ογ Ιηΐο ϊΙιθ 803 1η οοιηρίίβηβο νιΐΐι Εθβΐιΐ&ΐΐοη 9 ηβΐηβ ΐΐΐθ 
©(^ιιΐρπίθηΐ οροοίίΐεά 1η Εοβηΐ&ΐΐοη 16(2) οί ΐ)ιΐ3 Αηηοχ, 3χι& 

8η ©ηΐΓ7 θΐΐηΐΐ ΐ>© τηαάο 1η ΐΐιο 011 ΕβοοΓά Βοοίο ΐο ΐΗΙδ 
©ίίοοΐ, 

(3) Α11 οϊΙιογ βΜρβ β1ι&11 οοπιρΐ7 νΙΐΒ ΐΐιο ΓΟ^ηίΓοηόηΐβ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ 


ο£ ραΓη£Γβ.ρΙι (I) ο£ ΙΗΙβ Ηοβυΐ&ΐΐοη &θ £ατ &β Γθαβςη&βίε &η<3. 
ρΓ&οΙΙο&βΙο. 

(4) Ιη & βΜρ ο£ 400 Ιοηθ βτοββ Ιοηηη^ο &ηά δΛονβ,ίοΓ νΜοίι 
11ιθ βυίΐάΐηβ όοηΐτ&οΐ Ια ρΐαοβά αίΙθΓ Ι^βηηαΓγ 1982 ογ 1η ΙΙιθ 
αβοοηοβ οί & ϊηιΐΐάΐηβ οοηΐΓ3.ο1,11ιβ Κβ©1 οί ν/ΙιΙοΒ 1‘β 3&1ά ογ νΛϊΐ ^·Ή 
18 αΐ ά θίπιΐΐ&τ θΐ&βο οί οοηΒΐηιοχ.1 οη αίΙοΓ I ^1γ 1982, οϋ 
θϊι&ΙΙ ησί 1 >θ οοχΓίοά. 1η & ίοτοροβίε Ιαηΐε ογ α. Ι&ηΚ ίοΓνεαχ 1 
ρί Ιίιο οοΐΐΐδίοη βυΙΚΙιβ&ά. 

(5) Α11 Βΐιΐρβ οΉιθγ 11ι&η 11ΐύ3Θ Ιο ρηΓαβτβρ)ι(4) οί Μι\5 

Εθ^ιιΐ&ίΐοη 8Η&11 οςιηρίγ νάΐΐι Ιίιβ ρΓονΙβΙοηβ οί 11ι&1 ρ&Γ&^Γ&ρΙι 

?.3 ίατ Ά3 ί9 .ΐο&8οηαΙ)1β ?ιηά ρΓβοΐίο&βΙθ, 

Κθβηΐβϋοη 15 
Ηείβηίΐαη οβ 011 οη Βοβγιϊ 

(X) 5υΕ;)βοί ίο ίΕε ρΓονίβΙοηβ οί ρ3Γ3βΓ3ρΕβ (5) βηά (6) οί ίΕΙε 
Ηββαΐηίΐοη,οΐΐ ίβηΚβΓβ οί 150 ίεηε βΓ085 ίοπηαββ εηά 3Εονβ ηΕβΧΧ 
Εε ρΓονίάού νΙίΕ 3ΓΓηηββηεηί3 1η αοοοτίΐ&ηοε νάίΕ ίΕο ΓβςοίΓεηεηίε 
οί ρ3Γ3@Γ3ρΕ8 (2) βηά (3) οί ίΕΐ9 ΗββηίΕίΙαη, ρΓονΙάεΐ'ίΕηί 
ίη ίΕβ 0388 οί εχίείίηβ ίβηΕβΓΒ ίΐιο ΓβιιηΐΓΘπίθηίΒ ϊογ οί.1 
ύΐ8θΕ3Γββ τηοηΙίοΓίηβ βηά οοηίΓΟί 373ίβπ3 3ηά βίορ ί3ηΕ 3ΓΓ3ηβ- 
ηοηίβ 3Ϊ1311 3ρρΐ7 ίΕΓβε γβΆΓβ 3ΐίε γ ίΕε άβίβ οί εηίΓ 7 Ιηίο 
ίοτοε οί ίΕβ ρΓοβοηί Οοηνβηίΐοη. 

(2) (η) Α3θ<}θ3ίε πιοαηθ 8Ε311 Εε ρΓονϋεά ϊογ οίδαηίη® ίΕε 

03Γ§0 ίηηΕβ 3ηά ίηοηείοΓΓίηβ ίΕε ΙΙτίχ Εοΐίεβί 
ΓΘ3ΐάιΐθ 3ηά ί3ηΕ νβθΕΙηβ ίΓοη ίΕε οηΓβο ίαηΚθ 
Ιηίο 3 8ΐορ ίβηΕ ερτ.τονεά 1>7 ίΕε ΑάαΙηΐΒίΓβίΙοη 
Ιη εχΐθίάηβ οΐΐ ί3ηΕθΓ8, 3η7 οατβο ίβηΕ Π 137 Εβ 
άθΒίβηηΐεά 38 3 Βίορ ΐ3ηΕ. 

(Ε) Ιη ίΕΙβ Βγβίεπι 3ΓΓ3η£βηιεηΐ8 βΕεΙΙ ΐ>β ρΐ’ονϊάεά ίο 
ίΓΒηίΟΓ ίΕβ 0ίΐ7 «33ΪΘ ΙηίΟ 3 3ΐθρ ί3ΠΕ ΟΓ 
οοπιΕΙηβίΙοη οί θΐορ ίβηΕθ 1η βαοΕ 3 νεψ ίΕεί 
3η? βίίΐηβηί άΙβεΕεΓββά Ιηΐο ίΐΐθ 8β3 «111 1)ε 
βηαΐι 38 ίο οοωρΐ7 νΐίΐι ΐηο ρΓονΙβΙοηβ οί Κο^νίο- 
ίίοη 9 οί ίΐιΐβ Αηηβχ. 

(ο) Τΐΐθ 3ΓΓ3ηβοωβηΐβ οί ΊΚε’εΙορ ίβηΐο ογ οοπΙιΙηΓίΙοη 
οί βίορ 1:3ηΐ£8 θΙιβΙΙ Κ3νε 3 03ρ3θ1ΐρ ηεοεβΒ3Γ7 
ίο Γεΐβΐη ίΕβ βίορ ββηβΓβίεά 67 ίεηΐο νεθΗΙηββ, 

,οΐΐ Γββΐάηεβ βηά άΐτΐγ ϋβΐΐββί ΓεΒίάυεβ. ΤΗθ 
ίΟίβΙ 03Ρ301Ϊ7 Οί 1*6 ΒΙΟΡ ΐ3Πΐ£ ΟΓ ί3η)ί8 8Ϊ1811 
ηοί 1 )θ 1ο3β ίΐιβη 3 ρβΓ οεηί οί ίΐιε οΐΐ οεΓΓγιηβ 
03Ρ301Ϊ7 Οί ΐΐΐθ Βΐιΐρβ, βχοερί ΐΐ!3ΐ «10 ΑήπιΙηΐΒίΓΡ.- 
ίΐοη ω37 3θοερί; 

(1) 2 ρβΓ οοηί ϊογ βηοΐι οΐΐ ί3η]?βΓ3 »1 ιογο «ίο 

ίβηΐτ νεβίιΐηβ οτΓαηβοπιοηίΒ 3τε 3ΐιοΙι «ιαΐ 
ογ ίεηΙοΒ 

«ιε 3ΐορ ί3η1ο/3Γο οΙιοΓβεΛ ντΙΉι »38ΐι1ηβ 
νείθΓ, «ιΐΒ Μ3ί6Γ 1θ Βΐιίίΐο 1 βηί ϊογ ΐαηχ 
Μβθΐιΐηβ 3ηά, νΙιοΓε 3Ρρ11θ3Ρ1ε, ϊογ ρΓονΙ- 
31ηβ «ις άΓίτΙηε ίΐηΐά ϊογ εύυοίΟΓβ, νΙίΙΐΓΐιί 
ΐΐιε ΙηίΓοάηοΐΙοη οί 3<1^.11:1οη3ΐ ν3Χ6Γ ιηΐο 
ΐΐιε 87ΒΪοπι; 

(11) 2 ρεΓ οεηΐ ν/Κετε βεβΓββεΐεά 1>3ΐΐ38ΐ ΐ&ηΕΒ 

ογ άεΐΐοηίειΐ εΐβαη Ρείΐαβί ίβιΛβ 3Γ8 ργο- 
νΐάείΐ ίη 30θθΓά3ηεβ νίΐΐι Ηαβίιίεΐίοη 13 
οί ΐΐιΐβ Αηηεχ, ογ νίιβΓθ 3 03Γβ0 Ϊ3η)ο οΐε- 
3η1ηβ 873ΐβπ ιΐ8ίηβ οηιάβ οΐΐ νί38ΐι1ηβ 1ε 


ίΐΐΐειΐ 1η εοοοΓδηηοβ νΐΐϊι Εοβίιίεΐΐοη 

13 Β οί ίΐιΐβ Αηηοχ, ΤΕΙβ οο,ρηοΐΐγ ®37 Βο 

ίιΐΓΐΕεΓ Γοάηοεά ΐο 1.5 ρεΓ οεηΐ ϊογ βροΕ 
οΐΐ ΐβη!οβΓ8 ΜΕβΓε «ιε ΐεηΐί νηΒΕΙηβ 3ΓΓ3η- 
βεοεηΐΒ 3τβ βιλοΙι ΐΕεΐ οηοο ΐΕε βίορ ΐΒ.ηΙο 
ογ ΐεηΐίβ 3Γβ 

οΕ3Γββι1 «ίίΕ νί38Ε1ηβ μβϊογ, ίΕΐ8 ικαΐεΓ 
18 βηίίΐοΐεηΐ ϊογ ΐβηΐο Μ3β1ι1ηβ 3η4, νΕοΓ- 
3ρρ11θ3Ε1β, ίοΓ ρΓονΙΛΙηβ&Βο ίΓίνΙηβ ίΐηΐίΐ 
ίθΓ εΙηοΐΟΓβ, ν/ΙΐΒολίί ΐΕε ίή-έΓοϊηοίΙοη οί 3άιϋ- 
ίΐοηεΐ ντβΐβΓ Ιηΐο ίΕβ βγεΐβω; 

(111)1 ρβΓ οεηΐ Ϊογ οοπιΕΙηεΐΙοη οεΓΓίβΓβ νΕβΓβ 

οΐΐ οβΓβο 1 β οηΐ7 ο3Γΐ·1βά 1η ΐεπίοβ νίίΕ βποοΐΕ 
«3118. ΤΕΙβ 03Ρ301Ϊ7 <067 ΕβΛίΓΐΕβΓ Γβΐηοεά ίο 
0.8 ρεΓ οεηΐ νίΕβΓθ ίΕε ίβηΐο νββΕΙηβ 3 ΓΓ 3 ηβεπρτ·+'· 
3 γθ θΐιοΕ ίΕβί οηοβ ίΕβ 3ΐορ ίβηΐο ογ ίαηΙοΒ 3Γβ 
οΕατβεΙ »1ίΕ κΒβΕίηβ νοίετ, ΐΕΙδ »3ίβΓ 1β 
Βίαίίΐεΐεηί ϊογ ίετώ: «38Ε1ηβ 3η3 «Εθγθ αρρίΐ- 
οβΕΙβ, Ϊογ ρΓονΙΙΙηβ ίΕβ άΓίνΙηβ ίΐηΐβ ϊογ 
θάυείΟΓΒ, ΜΐίΕοηί ίΕβ ΙηίΓοιΙηοίΙοη οί 3ΐί1- 
ίΐοηαΐ νηΐβΓ Ιηίο ίΕβ Β 7 Βίδπ. 

Νβ» οΐΐ ίεηΙοβΓΒ οί 70.000 ίοηθ άεβίνβίβΐιί Εηά βΕονε 
8Ε311 Εε ρΓονΙάβ! «ίίΕ 3ί 1β38ί ί»ο 3ΐορ ί 3 ηΐ£ 8 . 

(ά) 51ορ ί3ηΐ£3 8Ε311 Εβ βο άεθίβηεα ρ3Γί1οιιΐ3τΐ7 1η 
ΓβΒρβοί οί ίΗβ ροβίίίοη οί Ιηΐβίβ, οηίΐβίθ, 

Εβίίΐββ ΟΓ νβίΓΒ νΕθΤβ ίΐίίθΐΐ, 80 38 ΪΟ 3νθ1ά 
βχοβΒβίνβ ίιίΓΕηΙβηοβ βηά βηίΓϋηπιβηί οί οΐΐ ογ 
βπηιΐθίοη νΙίΕ ίΕε κβίεΓ. 

(3) (ε) Αη οΐΐ άΙδοΕαΓβε τηοτηΙίοΓίηβ 3η<1 οοηίΓΟί 373ίβΕ 

ΕρρΓΟνβιΙ Ε 7 ίΕε ΑάτπΙηΙ&ΐΓΕΐΙοη 8Ε311 Εβ ίΐίίβά. 

Χη οοηβΙάβΓίη® ίΕβ άββίβη οί ίΕε οΐΐ οοηίβηί 
πεΐβΓ ίο Εε ΙηοοΓροΓΕίεά 1η ίΕβ 378 ίβπ, ίΕβ 
Αάιη 1 η 8 ίΓ 3 ΐ 1 οη βΕεΙΙ Εηνβ ΓββΕΓά ίο ίΕε βρεείΐίοε- 
ίΐοη Γβοοηιιηεηιίβά Ε 7 ίΕβ ΟΓββηΙΖΕίΙοί 1 ··*· ΤΕβ Β70ίε'’ 
βΕεΙΙ Εβ ίΐίΐθά νίίΕ 3 ΓβοοΓΕΙηβ άβνιοε ίο ρΓονίάε 

3 οοηί1ηηοιΐ9 Γβοοτά οί ίΕβ άΙβοΕΕΓββ ίη ΧΙϊγθβ 

ρβΐ' η 3 ΐιί 1 ο 3 ΐ αΐΐβ βηά ίοίεΐ ^\ΐ 3 ηί 1 ί 7 άΙβοΕΕΓββ ογ 

ίΕβ οίΐ οοηίβηί 3 ηά ΓΕίβ οί άΙεοΕΕτββ. ΤΕΙε ΓβοοΓδ 

8Εε 11 Εβ 1 ώβηί 1 ίΐ 3 Β 1 β ββ ίο ίΐιηβ βηιΐ άβίβ 3 ηα βΕεΙΙ 

Εε Εβρί ϊογ αί Ιεββί ίΕτββ γε&Τ3. ΙΕε οΐΐ άΙθοΕΕΓβε 

ηοηίίοΓ 3ηά οοιιχγοΙ βγθίεπ βΕεΙΙ οοηβ Ιηίο ορεΓΕίΙοη 

«Εεη ίΕβΓε 18 3Π7 άΙβοΕβΓββ οί βίίΐηεηί Ιηίο ίΕε 

863 αη! 3 Ε 3 ΙΙ Εβ βηοΕ 38 νΐΐΐ εη 8 «Γβ ίΕεί 3 η 7 

άΪ8θΕ3Γββ Οί 0ϋ7 Πΐ1χίνΐΓΒ.ΐ8 31ΐίθΙ113ί1θ3ΐΐ7 βίορρβά 
ίΕε 

«Εεη/ 1 η 8 ί 3 ηίθηβοιΐ 3 Γβίβ οί αΐβοΕΕΓβε οβ οΐΐ βχοεβΕθ 
ίΕ 3 ί ρεηιιΐίίβί Ε 7 ΕββηίΕίΙοη 9 (Ι)( 3 ); οί ίΕΙβ Αηηεχ. 
Αη 7 Ϊ3ΐ1\ΐΓβ οί ίΕΙδ Γοηΐίοήΐηβ 3η(1 οοηίΓΟί βγδίδΐη 
βΕεΙΙ βίορ ΙΕε άΙβοΕΕΓββ αη<1 Εε ηοΐΐεΰ ίΐη ίΐϊβ 011 
Ηεοοτί Βι οΕ. Α ιχΗηη3ΐΐ7 ορεΓΕίεά ΕΐίεΓηΕίΙνβ ηείΕοά 
βΕεΙΙ Εε ρΓονΙάεί 3 ηά υιαγ Εε ηββΐ ίη ίΕε βνεηί οί 
βοοΕ ΪΕΐΙηΓθ, Εηί ίΕβ άβίεοίΐνε ηηΐί βΕεΙΙ Εε ΠΕίΙβ 
ορβΓΕΕΙβ ΕβίοΓβ ίΕε οΐΐ ίεηΕβΓ οοπαοηοεθ ίίβ ηοχί 
Ε3ΐΐ38ί ν 073 βθ 1ΐηΐ053 1ί 18 ρΓΟοββάίηβ ίο 3 ΓερβίΓ 
ρΟΓί . 

ΤΕε οΐΐ ιϋθοΕβΓββ ΐϋοηΙίοΓίηβ 3ηά οοηίΓοΙ 878 ίβΕ 
βΕεΙΙ Εε άεδίβηεά 3 ηά 1 η 3 ί 3 ΐ 1 ε 1 1η οοπρίίβηοβ 
ν/ίίΕ ίΕε Οηΐάβΐίηεβ 3 ηά 8 ρεο 1 ίίθ 3 ί 1 οη 8 ϊογ 
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Οϋ ΏΙδοίι&Γ^β ΜοηίίοΓίηβ ©ηά Οοηΐτοί εγβίοπίδ 

ίοΓ Οϋ Ϊ8η1<ΘΓ3 άβνθίορβά Βγ ΐ1ι ° 0Γ£3η1ζ3ί1οη. ^ ) 
Αάπι1ηΐ3ΪΓ8.ΐ1οη3 τηαγ ©οο©ρί 3ηοΒ βρβοΐίΐο Γ.ΓΓαη- 

£© Π36ΠΪ3 &3 άθίΒϋβά 1η ίΒ© Οηΐάβϋηββ &ηά 
8ρ©ο1ί1θ3ί1οη. 

(Β) Είίβοΐΐν© οϋ/ν/3ί©Γ ΙηίβΓίβο© άβί©οίθΓ8 ΒρρΓονβά 
Βγ ί&β Αάιη1ηΐ8ΪΓ&ί1οη βΒβΙΙ Βο ρΓονΙάβά. ίοΓ & 

Γ&,ρίά &ηά 3θοιΐΓ8ΐβ ά©ί©πη1η&ί1οη οί ίΒ© οϋ/νΒίβΓ 
ΙηΙοΓί&οβ 1η 3ΐορ ίΒη^β αηά 8Β311 Ββ βναϋΒΒΙ© 
ίοΓ ιιβθ 1η οϊΒθγ ίηηΐτβ νΒβΓβ ίΒ© 3©ρβτ3ί1οη οί 
οϋ αηά ναίθΓ 1 θ βίίβοίβά &ηά ίΓ(}ΐη ν/ΒιοΒ ϋ 1 
. . Ιηίβηάθά ίο άΐΒοΒατββ βίίΐιχβηί άΐΓβοί ίο ίΒ© ββα, 

(ο) ΤηΒίΓαοίΙοηβ 38 ίο ίΒβ ορ©Γ3ί1οη οί ίΒ© ογβΐθπι 
811&11 Τοε 1η ©οοοτάΒηο© 

ν/ΐίΒ &η ορβΓΡ.ίίοηΒΐ τπ&η\ΐ3ΐ 3ρρΓον©ά Βγ ίΒ© 
Αάιη1ηΐ3ίΓ3Ϊίοη· ΤΒβγ 0&&11 οονβΓ ιη3ηη&1 &β 
ν©11 33 3ΐιΐθϊη3ί1ο '-ιορβΓ&ί Ιοηε ©ηά θΒαϋ Β© 
Ιηίβηάθά Ιο ©ηβμΓβ ίΒη - &ΐ ηο ίΐιηβ 8 Ββ 11 οϋ 
Β© άΙβοΙίΒΓβΘά βχοβρί 1η οοιηρίΐ&ησ© νΙίΒ ίΒ© 
οοηάΐίΐοηθ βρβοΐίίβά 1η Κβ£ΐιΐ3ί1οη 9 οί ίΒΙβ 
Αηηθχ,(5) 

(4) Τ1ι© Γβ^ηΐΓθΐΏβηΙβ οί ρ3ΓΛ£Γ3ρΒ (I), (2) 8ηά (3) οί 
ίΒΙθ Κ©5ΐιΐΒί1οη θΒβΙΙ ηοί βρρίγ Ιο οΐΐ ίηηΕβΓθ οί 1θ39 ίΒαη 
150 ίοηθ §Γ033 ίοηη3£β, ίοΓ νΒΙοΒ ίΒ© οοηίΓο! οί ά1σΒ3Γ£© οί 

οϋ ηηάβΓ Κθ^ηίαΐΐοη 9 οί ίΒΙθ Αηηβχ βΒηΙΙ Ββ ©ίίβοΐοά Βγ ίο 
Γβΐβηί.ίοη οί οϋ οη Βο&Γά νϋΒ 3ιιΐ)8θ^ιιθη1 , ά1βοΒαΓ£β οί &11 οοηίη- 

πΐηαΐοά ν&8Β1ηβ8 ίο Γβοορίίοη ί3θϋ±ίΐθ3· ΤΒ© ίοΐ&Ι 
3η&ηΐ1ΐγ οί οΐΐ αηά ν/αίβΓ ιΐ8©ά. ίοΓ ν33Β1ηβ εηά ΓθΙηίΓηθά ίο 
3 3ίθΓ&£© ί&η& βΒαΙΙ Ββ ΓβοοΓάθά 1η ίΒ© Οϋ ΗθΟΟΓά-ΒοοΕ. 

ΤΜ3 ίαίαΐ ηηηηίΐίγ ©ΒβΙΙ Β© άΐ8θΒ3Γβ©<ϊ ίο Γβοβρίίοη ίθοϋΐ- 
ί1©3 ιιη1θ38 αάβφΐθίβ ΒΓΓβηββιηβηί 3 βγθ πΐ3ά© ίο οη8ΐΐΓβ ίΒηί 
3Π7 ©ίίΐηθηί ν/ΒΙοΒ 13 θΐΐανβά ίο Ββ άΙβοΒαΓββά Ιηΐο ίΒ© 3©& 

18 ©ίίοοί1ν©1γ τηοηΐΐοτθά ίο οηθίίΓΟ ίΒ8ί ίΐιβ ρΓονΙβΙοηβ οί 
Κθ£η1&ί1οη 9 οί ίΜβ Αηηβχ βγθ οοτηρίίβά νΐίΐι, 

(5) (&) Τϊιβ Αάπι1ηΐ8ίΓ3ίΐοη 0137 ναΐνβ ίΒο Γβ^ηΐΓΘΏΐοηίθ 

οί ρ3Γ3βΓ3ρ1ΐ8 (ΐ), (2) 3ηά (3) θί ί1θ Η©£1ΐΐ3ί1θΠ 
ίοΓ &Π7 οϋ ί&ηΙίθΓ ν&ΐοΐι ©χο1ιΐ3ΐνΘΐ7 οη 

νο7©β θ θ Ιιοίΐι οί 72 Ιιοιιγβ ογ Ιβθ'8 1η ϋιΐΓ3ί1οη &ηά 
νΐΐΐιΐη 50 τη11©3 Ιγοπι ίΗ© η©3Γ©3ί 1©η<1, ρΓονία© 
ίΐΐηί ίΐΐβ οϋ ί&ηΐ£6Γ '13 βΤίβΟΖΙββά ΘΧ0ΐΐ18ΐνθΐ7 
1η ίΓΒάθθ Ββίνββη ροΓίβ ογ ΐβπ&1η3ΐ3 νΐίΐιΐη 
3 5ίαί© Ρ3ΓΪ7 ίο Ιίι© ρτβββηί Οοηνοηίΐοη. Λη7 
βηοΐι να1ν©Γ β1ι& 11 Ο© ειιΒ^οοί ίο ίϊιβ ΓβςηίΓδΚοηί 
' ίίιαί ίΐι© οϋ ί&ηΙίςΓ θΐιαίΐ Γ©ίη1η οη ϋοοτα &11 ο1ΐ7 
τπίχίιΐΓ©8 ίοΓΒΐιΒΒθςιίΘηί (11θθ}ΐ3Γββ ίο Γθοβρίΐοη 
ί&οϋΐίΐθθ &ηά ίο ίίΐθ (ΙθίΘπηΙηηίΙοΘ Β 7 ί&© 
ΑάτηΙηΐΒίΓΒίίοη ίΐιβί ίρ.οίΐΐίΐββ αν^ϋΒ^Ι© ίο 
ΓθΟβΙνβ 8\ιο1ι οϋ7 πιΙχίηΓΟΒ &τ© ’&(ΐΘ(ΐιι&ίθ. 

( ΐ> ) ΤΒ© Αάτη1ηΐ8ΪΓ3ΐ1οη τηαγ ν&ίνθ ίΐιβ ΓοςηΐΓΘΐηοηίβ 
οί ρ3Γ©£ΓΒ; ίι (3) οί ίΐιΐβ Ηθ£ΐιΐ3ί1οη ίοΓ οϋ 
ίηηΙεβΓβ οίΐιβτ ίϊι&η ί1ΐ03β ΓβίθΓΓβά ίο 1η βιιϊ>- 
Ρ3Γ3βΓ3ρ1ΐ (&) οί ί1ΐΐ8 ρ3Γ3βΓ&ρ1ΐ 1η 03308 νΙΐΟΓβΓ 
(1) ίίι© ΐ&ηΙεβΓ 1β αη 3η βχΐβίΐηβ οΐί ίΒηίϊοΓοί 
40000ίοηθ άβ3άνθ1β1ιΐ ογ &&ονβ 38 ΓβίθβΓΓοά 
ίο ιη Εβ^ηίαίΐοη 130(1) οί ίΐιΐβ Αηηβχ ; 


©η§3βθά 1η βρβοΐίΐο ίΓ3άβ8 3ηά ίΐιβ οοηάίί: οιιγ 
Β ρβοΐϋβά 1η ΕθβΐιΐΒίΐοη 130(2) 3Γβ οοτηρϋοά 
ν!ΐ1ι;οΓ 

(11) ίΒβ ί3ηΐ£0Γ 1β βηβ&β&ά €Χθ3ιΐ8ΐνβΐ7 1η οη© ογ 

ιηοΓΒ οί ίΐΐθ ίοΐΐονίηβ σ8ίθβθΓΐβ8 οί νο 7 ©β© 3 ΐ 

(1) νογ©ββ8 ντίίΐιΐη βρβοΐΒΐ βγθββ^ ογ 

(2) νο7&βθ3 νίίΐιΐη 50 ιπϋθ3 ίΓοπι ίίιβ ηβ3Γ©8ί 
ΐ3ηά οηίβία© βρβοίαΐ 3ΓΘ38 ν/ΒβΓθ ΐΚ© ί&η- 

Εθγ 13 βη£3βθά άη I 

( 33 ) ίΓΒάθβ Βθίνβοη ροΓίδ ογ ίβηηΙηΒΐθ 
Οί 3 5ί3ίβ Ρ3Γί7 ίο ίΐι© ρΓθββηί 
Οοηνβηίΐοη; ογ 

(Βί) ΓββΐΓΙΟίοά ν07©ββ3 38 άοΐθΓΤηίΓΟΪ 1?7 
ίίι© ΑάπΐηίΒίΓαίΐοη, 3ηά οί 72 Ιιοιιγβ 
ογ 1θ33 1η άηΓΒίιοη; 

ρΓονΐάβα ί1ΐ3ί 311 οί ίΚθ ίοΐΐονίη^ οοηαΐίίοηε 
3Γβ οοτΒρϋβά. ονίίΐι: 

(3) 311 οϋ7 τηΐχίιΐΓΘθ βγο ΓοίΒΐηθά οη Βο- 
3Γά ίοΓ 8ηΐ>8βςΐ1θηί · <1ΐ3θίϊ3Γβθ ίο ΓβΟΘ- 
ρίϊοη ίαοϋΐίίθβ; 

(4) ίοΓ ν073 .£ 63 3ρ©0Ϊ ίΐοά 1η 3η1·>“·'3Γ3^Γ3·ρ]ΐ 

(Β)(ϋ)(2) οί ί1ιΐ8 ρ3Γ33Γ3ρ1ΐ,ί&© ΑάΜΐ-.* 
3ίΓ3ί1οη Κ33 άοΐοΓηϊηοά ίΚαί αάΘηιιαίο γο- 

οβρίΐοη /3Γ© 3ν8ϋ3ί1©’ ίο ΓΘΟθΙνΟ 8110}. οϋ" 
ίΒαΐϋίΙββ 

Ιθ1χίΐϊΓ©8 ίη ΐ>103Ο οϋ 1θ&<ϋη£ ρΟΓίθ ΟΓ 
ίοηηΙηΒΐβ ίΒο ίΒηΕθΓ οβΙΙβ βΐ; 

' ΡΓβνοηίΙοη 

(5) ίίι© ΙηΐθΓη3ί1οη3ΐ Οϋ ΡοΙΙηΐΙοη/ΟοΓΐΙίΙ- 
ο&ίο ψ νΒοη ΓοςηίΓοά, ιβ ©ηίΤοΓβοά ίο ίΒο 
οίίοοί ίΒίΐΐ ΐϊιβ βΒΙρ 13 οχοίηδϊνώ'ΐν 
οη^Β^οά. 1η οηε ογ ιπογο οί $Ββ οηί©;;οΓϊο3 
οί ν 07 Γ-Κ ©8 3ρβθ1ίΐΘά. 1η 8ηΒ-ρ3ΓΒ£Γ8ρΙΐ8 
(Β)(ϋ)(ΐ) αηά (Β) (ϋ)(2)(ΒΒ) οί ίΒΙβ 
ρ3Γ3βΓ3ρΒϊ &ηά 

(6) ίΒο ςιίΒηΐΙίγ, ΐΙΐΒ©, Βηά ροΓί οί ίΒο 
άΐΒοΒείΓβΘ ΓΓΟ ΓβοοΓδοά 1η ίΒο Οϋ Εοοογ 6 
Εοοίί. 

(6) ΙΛιογο 1η ίΒο νΐεν οί ίΒο ΟΓβΒηΙζ&ίΙοη οηηίρηιοηΐ το^ηίΓοά 
Βγ Κ©§ηΐ3ί1οη 9 (1)(&)(νΐ) οί ίΒΙβ’Αητιβχ αηά βροοίίίβά 1η 
8ηΒ-ρ3Γ3§Γ3ρΒ (3)(&) οί ίΒΙθ Εθ^ηιΐΒίΙοη 18 ήοί οΒί&ϊη3Β1ο 
ίοΓ ίΒο πιοηΐίο^ΐηβ οί άΐΒοΒατβΘ οί Ιί^Βί Γοίΐηοά ρΓοάυοίο 
(νιΒΙίβ οΐΐθ), χΒο ΑάΐΏΐηΐ3ίΓ3ί1οη τυβγ. νηΐν© οοιηρίΐαηοο 
νίίΒ βηοΒ .ΓβςιιΐΓΘηιοηί , ρΓονίάοά ίΒαί αΐβοΒΒΓβΟ βΒβΙΙ Βθ 
ροΓηιΙίίβά οηΐγ 1η οοτηρίϋηο© νΙίΒ ρΓοο©άιιτ©8 οβίηΒΙΙδΒοά 
Βγ ίΒ©· ΟΓβΒηΙζΒίΙοη ν;Β1οΒ βΒβΙΙ βείΐθίγ ίΒ© οοηάΐίΐοήβ οί 
Εθ§ηΐ3ί1οη 9 (1)(&) οί ίΒΙθ Αηηοχ βχοβρί ίΒ© οΒΙΙβδίίοη 
ίο Ββν© οη οϋ άΐ8θΒ3Γ£β ποηΙίοΓϊπβ 3ηά οοηίΓοΙ βγβίοη 

ΐη ορ©Γ3Ϊ1οη. ΤΒ© ΟΓβΒπΙζηίΙοη 3Β&11 τονίβν ίΒ© αναϋο- 
Βϋΐίγ οί ©ςριίριηθηί 3ί ΙηΐβΓνηΙο ηοί βχοθβάΐηβ ίνοίνβ τοοπΐΒε. 

(7) ΤΒ© Γβη'αίΓοηοηΐΒ οί ρ3Γ3βΓ3ρΒ3 (1)', (2) 3ηά (3) οί ίΒΐ8 
Κοβηΐήΐΐοη βΒϋΙ ηοί βρρίγ ίο οϋ ί&ηΚ©Γ8 ΟΒΓΓγΙηρ αθρΒαΙί 
ογ οίΒοΓ ρΓοΰηοίβ βΐιΒ^οοί ίο ίΒ© ρΓΟνΙβΙοηε ο'ί ίΒΙβ Αηηβχ, 
ν/ΒΙοΒ ίΒΓΟίΐβΒ ίΒβΙτ ρΒγβΙο&Ι ρΓορβτίΙββ ΙηΒΙΒΙΐ οίίοοίΐνο 
ρ3?οάηοί/ν3ίβΓ 3βραΓ3ΐ1οη&ηά ΓηοηΙίοΓϊη^, ίοτ νΒϊοΒ ίΒ© 
οοηίΓολ οί άΙεοΒαΓ^ο ιιηά©Γ ΗββηΐΛίΙοη 9 οί ίΒϊθ Αηηβχ 
βΒβϋ Ββ βίίβοίοά Βγ ίΒ© Γβίοηίΐοη οί ΓΘ8±άυ.βε οη Βο&τά 






5^βΐβτη ειηά Οϋγ-¥&ΐβΓ δβρ&ΓΒΐΙηβ &ηά 
011 ΓϋΐθΓΐη^ Εσηίρηεηΐ;. 

(1) Αηγ βΗΙρ οΓ 400 ϊοπβ βΓΟΒΒ ΐοηη&β© βηά βί>ονθ Βηΐ Ιθββ ΙΗηη 
10,000 ΐοηθ 6Γ033 ΐοηηηβ© 8&&11 £© £1Ήοά νϋΐι οΙΙγ-νηΙοΓ 
Βορ&ΓβΙΙηβ οαιιίρπβηΐ (100 ρρτη ©ςη1ρη©η1;)οοι::ρ1γ1ηβ νΐΐίι 
ρ&ΓΛβΓαρΙι (6) οί ΙΚΙβ Κ©£ΐι1&1:1οη. Αηγ Βηοΐι βΐιΐρ νΛιΙοΙι 
0βΓΓΐβ3 Ι&Γββ ςηαηΐΙΙΙΟΒ οί οΐΐ ίηοΐ 8&&11 οοαρίγ νΐΐϊι 
ροΓΛβΓ&ρϊι (2) οί ϊΛΙβ Ηββηΐβΐΐοη ογ ρηΓ8£Γ&ρ}ι (1) οί 
Ηοβίιΐβΐΐοη 14. 

(2) Αηγ 3ΐι1ρ οί 10,000 Ιοηβ βτοθΒ ΐοηηββ© αηώ ηΐ>ον© θΐιαίΐ Ι,ο 
ίΙΐΙθΛ οΙΙΙιογ 4 

(&) ντίΐΐι οΙΙγ-ν/ΒΐθΓ θορ&Γ&ΐΙηβ βςηΐραβηΐ; (100 ρριη ©ςιιΐ^ποηΐ:) 
ΟΟΓΒ^γΙηβ ν/ΐΐίι ρ«Γο.βΓηρϊι (6) οί Ιΐιΐό Ηοβίιΐρ.ΐΐοη ρηΛ 
ν/ΐΐΐι ηη οΐΐ άΐΒΟΐιεΓβε τηοηϋοΓίηβ γλ! οοπϊγοΙ βγείοτη 
οοπ^τίηβ νη.ί)Ί ραΓΒβΓ&ρΙι (5) οί ΐ&ΐβ Ηεβίαΐαΐΐοη; ογ 

(&) νΐΐΐ* οΐΐ ίΙΙΙοΓίηβ βρηίρηοηΐ (15 Βρπ^ βςηΙτηαβηΟ 
οοωρίγΐης ν/ΐΐΐι ρ&ΤΑβτηρΙι (7) οί ΐΚίΒ ΗοβίιΐΓ-ΙΙοη. ' 

(3) (α)Τϊι© Α4ρ1ηΐ8ΪΓίΐΐ1ηΐΒβ7^&1ν·β 1Κ© ΓβηιιΐΓβτηθπΙθ οί ρ?.ΓΓβΓαρ1ΐ8 
(1) ηηά (2) οί ΙΚιε Εοβτιΐ&ΐΐοη ίοΓ ειηγ βΚιρ ©ηβαββδ 
©χο1η3ΐν©1γ οη: 

(1) νογο,βΟΒ νΐΐΐιΐη 8τκο1&1 3.Γ6&3 5 ογ 

( 1 ί)νογ&βε 3 ν/ϋϊιΐη 12 οιΙΙοβ οί 11ι© ηοητθοί Ιηηώ οηΐΒΐΐί© 
8ρβο1".1 ίΐΓ0ίΐ3, ρτονΙΛεΛ Ιϊι© 0 ϊιΐρ 13 1η: 

(1) 1 γ 5 ι< 1 © >βΐνββη. ροΓΐβ ογ Ιθπηΐηε.13 νίΐΜη λ δΐαΐβ 
* Ε&Γΐγ ΐο ΐΐι© ρΓθδοηΐ Οοηνοηΐΐοηί ογ 

(2) γοβϊγΙοΊθΛ νογΓ.£©3 83 (ΧβΐΘπηίηβΙ ΐ>γ Ιϊιθ 
Α ώιοΙηΐΒΐΓηΙιΙοη, ρΓονΙώβά ΐίχρ.ΐ &11 οί ΙΕ© 
ίοΙΙονΙηί; οοη&ΐΐΐοηβ &Γβ οοτη·ι11οά νΐΐΐι 
(111) ΙΕ© θΜρ ίβ ίΐΐΐβά ν/ΙΙΕ ρ. Εοΐάΐηρ ΐοηΐί 

Εηνίηβ λ νοίιιιηβ αέ-ΟφίαΙ;©, Ιο ΙΕο βα1;1βί&- 
οΐΐοη οί ΐΕο ΑάηΙηΙβίΓΡ.ΙΙοη, ίοΓ ΙΕ© 

Ιίοΐρ.Ι Γβίοηΐϊΐοη οη ΕοητίΙ οί ΙΕ© οΐΐγ 
Μΐβ© ν^ΐοΓ; 

(1ν) ηΐΐ οΐΐγ Μΐβ© ν&ΙΟΓ 1β τβίειίηβά οη Εοεα·ά 
ί ογ 3ΐιΐ>8©φΐβη"& <1ΐ0θΕηΓβθ Ιο Γβοβρΐΐοη 
ίβθ111«οβ ; 

(ν) ΙΕ© Αάπ»1ηΐ3ΪΓηΐ1οη Εβ.β άοΐθΠΌΐηεά ΙΕηΙ 

αάβςαρ.Ι:© ΓβοΘρΐΙοη ίηοΙΙΙΐΙοΒ βχθ ΒνηΙΙ&ΕΙβ 
ΐο Γοοθΐν© β\ιοΕ οΐΐγ 111β© νηΙθΓ 1η η 
βιιίίΐοίβηΐ; ηηπ>©Γ οί ρογΙβ ογ ΐοπηίη&ΐβ 
•Μιο θΐιΐρ οβΙΙβ αΐ; 

(νΐ) ΐΐιβ Ιη1βΓΠ8ΐ1οη&1 011 Ροΐΐηΐΐοη Ρτονοηΐΐοη 
Οοτίΐίΐο&ΐβ, νΐΐθη ΓΟηαΐΓθά, 1 θ οηΓ.οΐδ-ίά 
Ιο ΐΗθ οίίβο1ϊ’ίΐιβ*’"ΪΛιβ·■ 8ΜΡ 'ΐθ ©χοΙιΐΒίνο- 
1γ ©ηβαβ©ά οη ΐΐι© νογαβοο βροοίίΐοά ίη 
Βΐιΐι-ραΓηίΤηηρΙι (&)( 1) 0Γ (&)(ϋ)(2) 
οί ΙΙιΙβ ραΓΡβΓηρΙίΐ ηηΐ 

(ν1ΐ)1:1ιο (^η&ηΐΐΐγ, ΐίαιε, ηηά ροΓΐ οί ΐΐιο 
άΙθοΙιαΓβΟ ηη© γ©οογ( 1©<3 1η ΙΙιο 011 
ΕοοοΓά Βοο^. 

(ϊ) ΤΚθ Α<1ο1ηΐ8ίΓ3·11οη βΙιρ. 11 βηβϋΓθ ΟιβΛ 9Μρ3 ο£ 


(4) ?ογ βχΐθΐΐηβ 3Μρ8 ΐϊιο ΓοςιιίΓεπιβηίβ οί ραΓ3βΓ.“.ρ)ι8 
(I), (2) &ηά (3) οί (Μβ Ηεβίιΐ&ίίοη β1ι& 11 &ρρ1γ' ίΙΐΓΘβ 3ΓΟ&Γ3 
Ά{±ετ ΊΗε άο,ΐβ οί έηΐΓγ Ιηΐο ΙΟΓοβ οί ίΐιο ρΓεθοηί Οοητοηΐίοη. 

(5) ΑΒ οΐΐ 4ί8θ1ι&Γό* β ϋΐοηΙίοΓίηε εοιβ οοηίΓοΙ βγβίοη β}ιο 11 1>ο 
οί 3 άΕθΙβη βρρΓονοί Ργ ΐΡε ΑίπιίηίθίΓβίίοη, Ιη οοηθΙϋοΓίηβ 

ΐΐιο 4εβίβη οί ίΒε οΐΐ οοηίοηί Ρΐοίετ ίο Ρε ΙηοοΓροΓβίοΛ ίηίο 
ΊΡο Βγβΐβιη, ίηε Α4η1ηΐΒίΓ3ΐ:1οη 8Ρ&1Ι Ρήνο Γεβατά ίο ίΡβ 
εροοίίΐοοίΐοη Γοοο™οη4οι1 Ργ ίΡε 0ΐββη1Ζ3ί1οηΐ + ΙΡο θγείοη 
3Ρα11 Ρε ίΐίίοά νΙίΡ 3 Γθοοηΐΐηβ όεΥίοε ίο ΡΓονΙάε α οοηίΐηηοηο 
τεοοΓί οί ίΡβ οΐΐ εοηίοηί 1η ρηΓίβ ρεΓ ηΐΐΐΐοη. ΤΡΙβ γοοογ 4 
ΒΡαΙΙ Ρβ ϋοηίΙίίρ.ΡΙο αβ ίο ίίπε 3ηϊ' 'ά3ίθ 3η<1 βΡ& 11 Ρβ Ρβρί 
£ογ ηί 1 ο3βϊ ίΡΓεβ ΥΕ3ΓΒ, ΙΡθ βγθίειπ θΡβΙΙ οοηο Ιηίο οροΓΒίΙοη 
\ίΡοη ίΡοηο 1θ ηηγ άΐΒοΡηρβε οί είΐΐιιοηί Ιηίο ΐΡε Βεα 3η4 θΡβΙΙ 
Ρο εηοΡ 3 Β «111 θηβητε ίΡ&ί ηηγ ΡΐΒοΡατεο οί οΐΐγ πΙχίιίΓΟ· 

1β 3 ΐιί 0 πΐ 3 ίΐ 03 ΐΙγ Βίορροόΐ νΡβη ίΡο οΐΐ οοήίοηί οί είίΐηεηί οχ- 
οβοίΐΒ ίΡβί ροηπίΐίεά Ργ Ηεβηΐηίΐοη (9)(Ι)(Ρ) οί ί 1® Αηηοχ. 

Αηγ ί3ΐ1\ΐΓ8 οί ίΡε ΕΐγΒίεπ βΡβΙΙ βίορ ίΡε ϋβοΡαΓβε εηίΐ Ρβ ηοίεά 
1η ίΡο 011 ΕεοοΓά ΕοοΡ. ΤΡε Οβίεοίΐνε ηηΐί ΒΡαΙΙ Ρθ ίΐηδε ορεΓΒ- 
ΡΙβΡθίοΓε ίΡε θΡΙρ οοππεηοεβ ΙίΒ ηεχί γογηβο ηηΙοΒΒ 1ί 1θ 
ρΓΟ.οοϋηβ ίο τεραίΓ ροΓί, ΕχΐΒίΙηβ ΒΡΙρΒ ΒΡαΙΙ οοπρίγ νΙίΡ 311 
οί ΐΡε ρΓονΙθΙοηΒ θρεοΐίΐεά ηΡονβ οχοερί ίΡηί ίΡο Βίορρίηβ 
οί ίΡε 41βοΡ3Γ£0 πηγ Ρε ρεΓίοπβι! τηαηηαΐΐγ. 

(6) 011γ-»3ίθΓ εερΒΓ&ίΙηβ ερηΐρπεηί ΓείβΓΓεί ίο 1η ρ3Γ3- 
βΓηρΡΒ (I) 3 ηά (2) (η) οί ίΡΙθ Εεβηΐηίΐοη βΡβΙΙ Ρε οί 3 άοοίβη 
3ΡΡΓονοι1 Ργ ίΡε Αάπ1ηΐ8ίΓ3ί1οη εηά 8Ρ311 Ρθ βιιοΡ 3 Β νιΐΐΐ είίΒη- 
γο ίΡηΐ 3 ηγ οΐΐ πΐχίατε άΐΒοΡβΓββά Ιηίο ίΡε Β03 βίίθΓ ρ3Β3ΐη£ 
ίΡΓοηβΡ ίΡε θγβίειη Ρ38 &η οΐΐ οοηίβηί οί Ιεββ ίΡηη 100 ρβτίΒ 
ρεΓ Ιίΐΐΐΐοη. Ιη οοηβΙδεΓίηβ ίΡε δοείβη οί βηοΡ εςηΐριηεηί, ίΡε 
Αάη1η1βίΓ3ί1οη βΡβΙΙ Ρ3 νβ ΓβββΓά ίο ίΡε Βρβοΐίΐοηίΐοη Γοοοηιπιοηδθί 
Ργ ίΡε 0Γβ3η1ζ3ί1οη* + 

(7) ' 011 ίΙΙίεΓίηβ εςηίρηεηί ΓείεΓΓοά ίο 1η ρ3Γ3βΓ3ρΡ (2) 

(Ρ) οί ίΡΙΒ ΕοΒίιΙηίΙοη βΡβΙΙ Ρε οί 3 άβΒίβη βρρΓονεά Ργ ίΡε 

Α6η1η1θίΓ3ΐ1οη 3ηά βΡ3ΐ1 Ρε οηοΡ 3Β νΐΐΐ βηΒΐΐΓβ ίΡ3ί ηηγ οΐΐγ 

ηΙχίΜΓθ ϋΒοΡβϊββά Ιηίο ίΡε 863 ηίίεΓ ρθβΑηβ ίΡχοηβΡ ίΡε Βγθί γέ 

ηοΐ ©χοβθάΐηβ 

ογ ΒγβΙθϋΐΒ η&θ οη οΐΐ οοη1©η1/Χ5 ρ&Γΐβ ροτ πΐΐΐΐοη. XI» 8ΐΐ8ΐ1 1)© 

ρΓον1άβ4 νΙίΡ 313ΓΠ ΒΤΓΒηβοπιβηίΒ ίο Ιηιΐίορίθ »Ροη ίΡΙΒ Ιογοί 

οαηηοί Ρε αβΙηίεΙηθΡ. Ιη εοηβΙιΙεΓίηβ ίΡε ιίεβίβη οί θποΡ οςιιΐρ- 

τηεηί,ίΡο Α4ι»1ηΐΒίΓ3ί1οη θΡβΙΙ Ρήνε γοε3β 4 ίο ίΡε βρεοΐίΐοηίΐοη 

Γβορηηοηιΐβίΐ Ργ ίΡβ ΟΓβηηΙκΒίΙοη^Ιη ίΡε όηθο οί θΡΙρθ Ιοββ 

ίΡβη 10,000 ίοηβ βΓΟΒθ ίοηηβββ, οίΡεΓ ίΡηη ίΡοθε οΒΓΓγΙηβ 13Γ- 

βθ ςηαηίΙίΐΕΒ οί οΐΐ ίηεΐ ογ ίΡοΒε άΐΒοΡΒΓβΙηβ Ρΐίβο νηίθΓ 

ιιηάεΓ Ηεηιΐβίΐοη Ι0(3)(Ρ), »Ρ1οΡ 3Γε ρτονΙΛεΛ νΙίΡ οΐΐ 

ηηαοΓ κεβίιιβίΐοη ιυιιη ^ ο11γ _ί3ίβΓ ΒβρβΓβίΙηβ β^ηΙρΒβηί 

ίϋίβΓίηβ ειιιιΐρποηί ,/ίΡε ΓεςιιΐΓΘϋΐοηίΒίΟΓ ίΡε βίαπη βΓΓ3ηβ6Γεηίβ 
ΒΡβΙΙ Ρε οοιηρίίοιΐ »1ίΡ 3β γΙογ 3β Γβ88θηαΡ1β βηΛ ρΓαοίΙοεΡΙε. 

Εοβηΐ&ϋοη 17 

Τ&ηΕβ ίοΓ οΐΐ Ε©8ΐά\ι©8 (δΐηΐβ©) 

(I) ΕνβΓγ θΡΙρ οί 400 ίοηβ 8 Γ 0 Β 8 ίοηηββθ οπά βΡοτο ΒΡ311 
Ρο ρτονίάεή »1ίΡ 3 ίαηΡ ογ ίβηΡΒ οί βαοςπηίε 03ρ30ΐίγ, Ρονίηβ 
γο Ε 3γ4 ίο ίΡβ ίγρβ οί ηιαοΡΙηεΓγ οηή Ιεηβ.ΐΡ οί τογηβε, ίο γοοο- 
ίτε ίΡε ο.ίΐγ Γ08ΐ4ηβΒ (βίνιάβεβ ) νΡΙοΡ οαηηοί Ρο 4βα1ί «ΙίΡ 
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οΐΡοΓνάΒθ 1η ΒοοοΓάαηοε ν/ίΐΡ ίΡβ ΓδςιιΐΓβτηοηίΒ οί ϊΡΙβ Απηοχ 
οιιοίι βθ ίΡοβο Γεβυΐίΐηβ ίροβ ίΡε ρβτΐίΐοβίϊΐοη οί ίιιοί ειηα 1η- 
ΡΓίοαίΙηβ οΙΙθ βηά οΐΐ ΙεαΙίΒβοβ 1η ίΡο παοΙιίηοΓγ βρβοοθ, 

(2) Ιη ηεν βΡΙρΒ, βιιοΡ ίΒη&β 8 Ρβ 11 Ρβ άοβίβηεά βηά. οοηθίπι— 
οΐείΐ θο β . β ίο ίβεϋΐί&ίε ίΡείΓ οΐεαηΐηβ &ηώ ίΡο (1ΐΒοΡΒΓί:β οί 
Γ©8ΐάηο8 ίο ροοορΐΐοη ίΒοϋΙίΙββ, Εχΐβίΐη# ΒΡΙρβ βΡβΙΙ οοηρίγ 
ν/ΐΐΐι ίΡΙβ Γβ<ιυΐΓβΠ6η1 88 Γβγ ηβ 1β ΓΟΜθοηαΡΙο 3ηά ρΓΌίΙοαΡΙβ 

Ηο^ηίαίΐοη Ιθ, ' 

Ρηιπρίηβ, Ρΐρίζΐβ αηά ϋΐΒοΡηΓβ© Απ’&ηββιηοηΐβ οί Οϋ 
ΤβπΡθγβ 

(1) Ιη βνβζγ οΐΐ ίεη^θΓ, β άΐΒοΡΒΓβο π&η1ίο14 ίοΓ οοηηεχίοη 
ίο Γοοερίΐοη ίβοϋΐίΐθθ ίοΓ ίΡε άΐ8θΡε>.Γ£6 οί (ΙΐΓΐγ ΡηΙΐΒθί ν/3ίθΓ 
ογ οΐΐ οοηίΒΐηΙηΒίβά νρ,ίοΓ βΡβΙΙ Ρο Ιοο&ίοά οη ίΡο ορεη <1 θοΡ 

οη ΡοίΡ Βΐώεβ οί ίΡε ρΡΐρ. 

(2) Ιη εν©Γγ οΐΐ ί&ηίΓΟΓ,ρΙρβϋηββ ίοτ ίΡο ί11βνΡ8Γ£© ίο ίΐιο 
308 οί Ρ&ΙΙαβί ν/είθΓ ογ οΐΐ οοηί&πιΙηΒίβά ν&ίοΓ Γγοπι οβγ£ο ίαηΚ 
8 Γ 0&8 νΡΙοΡ τηηγ Ρβ ρεη3ΐί©(1 ιιηάβΓ ΗΘβηΙ&ίΙοη 9 ογ Κο£ΐιΐ3ί1οη 
ΙΟ οί ίΡΙΒ Αηηοχ 3Ρ&11 Ρβ 1β<1 ίο ίΡε οροη άβοίε ογ ίο ίΡο βΡΙ^θ 
8ΐάο αΡονε ίΡε ναίβΓϋη© 1η ίΡ© άοοροδΐ ΡβΙΙββ· 1 , ηΛχίΙοη* 
ΡίίίβΓβηί ρίρ!η£ &ΓΓ&ηβθΠ)βηΪ8 ίο ρεπηΐί οροΓΒΐΙοη 1η ίΡ© 

ΙΠΕηηθΓ ρΟΓΠΐΙίίθά 1η 3ϊΐΡ-ρ8ΓΒβΓ3ρΡ8(6)(3) ίο (ο) οί ΐΡΐ8 Κοβηΐη- 
ίίοη π&γ Ρο Λοοορίβά. 

(3) Ιη ηβν οΐΐ ί&ηΚβΓΒ τηοεηβ βΡβΙΙ Ρθ ρΓονϋαΙίοΓ βίορρίηβ 
ίΡ© άΙβοΡ&Γββ Ιηίο ίΡβ 808 οί Ραΐΐαβί ν&ίβΓ ογ οϋ οοηί&ιηΐη&ίοά 
ναίβΓ Γγοπι οαΓβο ίεηΐς βγοββ, οίΡθΓ ίΡαη ίΡοΒ© άΐ3θΡ3Γ{νβ8Ρ©1ονΓ 
ίΡ© \ί8ΐΘΓϋηθ ρβηπίΐίοιΐ υη&βΓ ρεΓα^ταρΡ (6) οί ίΡΙΒ Βε£ηΐ3ί1οη 
Γγοπ & ροθΐΐΐοη οη ίΡο ηρρβΓ ΛθοΙε ογ αΡονε Ιοο&ίοδ βο ίΡεί 

ΓθςΊΐΙαΡίαη 

ίΡ© ιηαηΙίοΙά 1η ρβθ ΓθίεΓΓβΛ ίο 1η ρεγ3£Γγ»;'Ρ (I) οί ΐΡΙ^'ίΡ© 
ςΙΐ3θΡ&Γβ8 ίο ίΡ© 8β8 Γγοπι ίΡβ ρ1ρβ11ηβ3 ΓβίθΓΓθά ίο 1η ρ.(2)οί ΐΡΙ 
Κββϊ Ιείΐοη ΐΏ&γ Ρο νΐ8ΐΐ8ΐ1ν· οΡ86ΓνΘ<3, Ηβ&ηβ ίοΓ αίορρίηβ ίΡβάΐ8θΡ8Γ 

£0 ηοοά ηοί Ρο ρΓονϋεοΙ 8ΐ ίΡε οΡ3©Γν&ί1οη ροβίίΐοη 1ί 8 

ροθΐίΐνβ οοτπσηΡΙοαΐΙοη βγθίοπι βιιοΡ 88 3 ίβΙορΡοηο ογ ταάιο 

θγοίειη 18 ρΓονιάοά Ροίνοοη ίίιο οΡΒθΓνδίιοη ροείίΐοη 8ηά ίΡο 

ίϋ8θ1ΐδΓ£;θ οοηίΓοΙ ροβίίΐοη. 

(4) ΕνθΓγ ηον/ οΐΐ ίεηΙςθΓ Γο^ηίΓοά ίο Ρο ρΓονΙ&βά νίΐΡ 
βο^Γθεηίοά Ρηΐΐαβί ίοηΐίθ ογ ίΐΐΐοίΐ νΙίΡ & οηιΐο ο11 νΒδΡΙη^· 
ογείοπι 8Ρ811 οοηιρίγ νΙίΡ ίΡβ ίοΐΐονίη^ ΓβοηίΓοοιεηίΒ! 

(&) Ιί 3Ρ&11 Ρο βηηίρρβά νΐΐΐι οΐΐ ρΐρίηε 80 βθδΙοιοΓΙ 
&ηά Ιηβί&ΙΙβά ίΡαί οϋ τβίοηίΐοη 1η ίΡο ϋηοδ 
13 σιΐηίπιΐζοά: ηη<3 

(Ρ) ηΐΘ8η3 3Ρ&11 Ρο ρΓονίάθΛ ίο άΓΛίη 811 03 Γ£;ο 
. ριιπρΒ 8ηώ οϋ Ιΐηοβ &ί ίΡβ οοϋρίοϋοη οί. β8Γ^ο 
άΙδοΡατ^β, νΡθΓβ ηοοο888Γγ οοηηο’οίΐοη ίο 
3 βίΓίρρΙηβ (Ιονίοο. ΤΡο 11ηβ πηΛ ρηταρ ΛΓ3ΐη1η;·8 
.θΡλΙΙ Ρ© ΟΒρηΡΙβ οί Ροΐηβ αΐδοΡΒΓ^βά ΡοίΡ βθΡογο 
οηά ίο η ο&Γβο ίαη!<: ογ 3 8ΐ·ορ ίεαώ. Γογ ΛΙβοΡογ. 
ββΡογθ & Βροοϊαΐ ΒΠ&11 άΐ3Π56ί©Γ 11ηβ θΡβΙΙ Ρο 
ρΓονΙάοά αηά 3Ρ&Ι1 Ρο οοηηοοΐοά οηΐΡοβηΙ οί ίΡο 
ΒΡΙρ'Β πΐ3π1ίο1Λ νάΙνβΒ^ 

(5) ΕνοΓγ οχΐ3ί1ηβ ΟΓαέΙβ οΐΐ ίαηΡοΓ ΓοςηΐΓθά ίο Ρο ρΓονΙΛοι- 
ντΙίΊι ΒθξτοβΆ±α& ΡβΙΙβΒί ίοη^Β^Γ ίοΡο ίΐίίβά ινΙΐΡ 3 ΟΓυάοοΙΙνηηΡΙη.'Τ 
βγθίοτη, ογ ίο οροΓβίο ν/1ΐΡ άεάΐο&ίοά ο1θ&η ΡηΙΙηΒί ί&ηΙεΒ, 

βΡβΙΙ οοπρίγ νϊίΡ ίΡο ρΓΟλ^Βίοηε οί ρΒΓββταρΡ ί4)(Ρ) οί ίΜβ 
Ηθβηΐ3ίίοη. 

(6) Οη ονβΓγ ο 11 ΐ&ηΙίθΓ ίΡο άΙεοΡηΓ^β οί Ργ"“’. αΒί ν&ίθΓ 
ογ οϋ οοηΪ3ΐη1η3ίθά νείθΓ ίΓΟΠ 03 Γ£:ο ΐ&η!ε βγθββ βΡ& 11 ίαΚο 
ρΐηοβ βΡονο ίΡβ ν/βίΟΓϋηθ, οχοορί 88 ίοΙΙονβΓ 


(β) 3 εβΓ0β8Ϊβά Ραΐΐηβί Ληά οΐβθη Ρ&1ΐ3θί .τη3γ Ρο 
άΐΒοΡΒΓββά. Ροΐον ίΡο ν8Ϊ©Γΐ1ηο; 

(I) Ιη ρΟΓίΒ ΟΓ 8ίθίί3ΡθΓΟ ίθΓΙΠΐη3ΐ8 ΟΓ 

(II) αί Βοα Ργ. £Τ3νχίγ. 

ρΓονΙί.οά ΐ1ΐ3ΐ ίΡο βιιγΓβοο οί ίΡο ΡβΙΙββϊ νηΐοΓ 
Ργβ Ρββη οχητκΙηΒίοό. Ιπυοί-ΐείοΐγ ΡοίοΤο ίΡο 
<ϋ8θΡ3Γ,;.ο ίο οηΒηΓΟ ίΡ3ί ηο οοηΐΒηΙηηίΙοη νιίΡ 
οϋ Ρ88 ί8ΐίοη ρΐ&οε, 

(Ρ) ΕχΐΒίίηβ οϋ ίΛηΡοτΒ ν/ΡΙοΡ, νίίΡί ΐιί ΦοΛΙίΙοο.ίΙοη, 

3 γθ ηοί οαρεΡΙε οί άΐ3«Ρ3Γί.:1η£ 30£Γ3£:3ίεά ΡαΙΐΓ.Βί 
3 Ρθνβ ίΡο ν/3ίθΓΐΐηθ ΤΠ3Υ δΐ8θΡ8Γβ© ΒΟίίΓββΒίεα 
Ροΐΐ&βί Ροΐον ίΡε ν/αίοΓϋηε αΐ 803, ρΓονϋεώ ίΡο.ί 
ίΡο ΒηΓίεοο οί ίΡο Ρρ.ΙΙββϊ ναΐεΓ Ρ&θ Ρβοη οχβπΐηεοί 
1 απιβ<Ιΐ3ίθ1γ ΡοίοΓε ίΡε ιϋΒβΡηΓβο ίο εηΒΐΐΓθ ΐΡε.ί 
ηο οοηΐ&ριίηΒίίοη ν;1ίΡ οϋ Ρο.β ίεΐεοη ρΐεοο. 

(ο) Εχίείΐη^: οϋ ίηη^ΘΓΒ οροΓαίίΐβ ν/ΐίΡ ΛεΛΙοαίεΛ οΐεαη 
Ρε.ΙΙαΒΐ ίΒηΚβ, νΡίοΡ ν/ΙίΡοηί ΕΐοϋΠοεΐΙοη 3Γβ 
ηοί οεραΡΙο οί ΙΐεοΡηΓ^Ιπί; ΡβΙΙββϊ ναίοΓ ίΓοπι 
ϋθΐΙΙοΒίού οΐοεη Ραΐΐαεί ίαηΚβ βΡουθ ίΡο νΒΐοΓίΙηο 
πΐ8γ ίϋΒοΡεΓββ ίΡΙθ Ρ3ΐΐ33ί Ροΐον ίΡο νΒΐοΓίΙη© 
ρΓονΙεΙβά ίΡρ.ί ίΡε άΐΒοΡΒΓβ© .οί ίΡε ΡβΙΙββϊ ν/αίοΓ 
1 β ΒηρεΓνΐβεΛ ίη &οοοΓύ8ηο© νΙίΡ Ηο^υΐΒίΙοη 
13 Α (3) οί ίΡί.β Αηηοχ. 

(ά) Οη σ/Θτγ οϋ ΐρηΡοΓ &ί βθβ, άΐτίγ Ρα11&8ί 

ν/ΒίθΓ ογ οΐΐ οοηίΒτηΙηβα ντΒΐοΓ Γγοώ ΐαηΚΒ 1η ίΡε 
οαΓ^ο 3Γ03, οίΡβΓ "βιρη Βίορ ίαηΙίΒ,ιηΒγ Ρβ 
άΐΒοΡ&Γβθά Ργ |ΤΓ3ν1ΐγ Ροΐον ΐΡ© ν/ΒΪ©Γΐ1ηθ, ρΓονϋεΙ 
ίΡ&ί Βαίίΐοΐοηΐ ίΐπβ Ρββ θ1&ρ3θά 1ή ΟΓάβΓ ίο 3ΐ1ον? 
ο11 / ν/3ίβΓ Ββρ&ΓΒίΙοη ίο Ρ3νβ ί3 :βη ρίΒΟ© &ηά 
ίΡ© ΡΒΐΙαεί ν/&ί©Γ Ρββ Ροοη ©χεκίηοά χυίΓοοάΐΒίοΙγ 
ΡοίοΓο ίΡε ίΐΐ βοΡ?-Γ{?θ ν/χίΡ οη οϋ/ν/οί ογ ιηίβΓίΒΟΟ άϊίοοίοΓ 
ΓείοΓΓβί. ίο ΐη Ήε^ιιΐ&ίΐοη Ι5(3)(Ρ) οί ίΡΐΒ Αηηοχ 
ϊη ογΙογ ίο εηΒηΓΟ ίΡ&ΐ ίΡε ΡβΙβΡί οί ίΡβ 1ηίρΓίΒ0'~ 
ίΒ βηοΡ 1:Ρ&ΐ ίΡο 1ΐεοΡη.Γβ6 (Ιο©3 ηοί Ιηνοίνα &ηγ 
1η·Γ©3β©α γΙβΡ οί Ρεηιι ίο ίΡε ααχίηβ εηνίΓοηπεηί. 

(ε) ί)ή οχΐθίίη^ οϋ ί&ηΙεοΓΒ οί βοα, ΰ,ΐΓίγ ΡαΙΐΒΒί νίΒίεη 
ογ οϋ οοηίρ.τπιηΒΐοά \·/αί©Γ ίΓοπι οβγ£0 ί&η^ βγοβ,β 
ηβγ Ρο ύϊεοΡΒΓβοΛ Ρείον ίΡο ν/3ί©Γΐ1η^ ρ ΒηΡΒβ^ηθηί 
ίο ογ ίη 11εη οί ίΡε αΐΒοΡΒΓβ© Ργ ίΡο ιποΐΡοά τοίϋΓ- 
Γ6(1 ΐΟ 1η 3ηΡ-ρ3Γ3βΓ3ρΡ (ά )■ θί ίΡΙθ ρ3ΓΒ£Γ3ρΡ, ρΓΟ- 
ν1£εά ίΡείΙ 

(ΐ) Β ρ&Γί οί ίΡ© ίΐον οί ΒΙΙΟΡ Υ/3Ϊ©Γ 18 I 0 « 
ίΡΓοηβΡ ρεπηαηεηί ρΐρΐη© ίο 3 Γβαώΐΐγ 
3ΟΟ03Β1Ρ1© 1οο3ΐίοη οη ίΡο τχρροΓ (Ιοοίί 
ογ &Ρονβ νΡ©Γ© 1ΐ ϋΐ3γ νίΒη&ΙΙγ Ρθ οΡθεΓοτεεΙ 
όΙιΐΓΐηε ίΡε αΐΒοΡΒΓβ© ορθΓ3ί1οη;3ηά 
(11) 38θΡ ρΒΓί ίΐον 3ΓΓ3ηβ©ιηεηί8 οοιπρίγ νΐίΡ 
ίΡε ΓοηηίΓΟΓηεηίΒ 03Ϊ3Ρ1ΐ3ΡβΛ Ργ ίΡο 
ΑάϋΐίηίΒΐΓΒΐΙοη, ν/ΡΙοΡ βΡαΙ]. οοηΐΒΐη 3ί 
1θ33ί 311 ίΡε ρΓονΙβίοηΒ οί ίΡε 3ρ©ο1ίϊ- 
ο&ίΐοηθ Γογ ίΡ© Ώοείβη, Ιηθίεΐΐεΐΐοη 
&ηά ΟρεΓειίχοη οί 3 Ρβγϊ Ρΐον 5γ3ίετπ 
ίΟΓ ΟοηίΓΟί οί ΟνΘΓΡθ3Γ(Ι Βΐ8θΡ3Γβ€3 
30-ορΐεά Ργ ίΡε ΟΓβαηίζΒίϊοη. 

ΚθίρχίΒίΙοη 19 

3 ί8Π(ΐ3Γά ΕΐΒοΡΒΓβ© Οοηπεοΐίοη 
Το οηαΡΙο ρΙρεΒ οί τεοερΐΐοη ίΒΟΐϋίΙβθ ίο Ρε οοηηοοίε’ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


νΙΒΒ ΙΒθ θΒίρ'β άΪ8θΒ3Γββ ρΐρβϋη© ίΟΓ ΓββΙάΛΙβθ' ίΓΟΓΠ ΠΐενθΙΐίη·ν·Γ7 
Μΐ£63, ΒοΐΒ 11ηβ3 βΒαϋ ΐ>β ίίΒΐβά ν/1ΐΒ & 3ίαη<:Ί3,Γ<?. <1ίβ.οΒαΓΓ,β 
οοηηοοΐΐοη 1η &οοοΓ(1&ηοο νϋΒ ΙΒε ίοΐίονίηβ ΙβΒΙβί 


3ΤΑΝϋΑΓνϋ 0ΙΚΕΝ5Ι0Ν5 ΟΓ Ρ1ΑΝΟΕ5 ΡΟΗ ΕϊδΟΗΛΗΟΕ 
ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ5 


ϋββοΓίρΐΙοη 

ϋΙπιβηΒίοη 

Οηίβΐάβ άΙαπιβΙβΓ 

215 ππη 

Ιηηβτ άιαπίΘΐβΓ 

Αοοοηϋηβ ίο ρΐρβ οιιΐθΐάε 
ίΙΙατηβΐΟΓ 

ΒοΊΐ οΙγοΙθ αίατηβίβΓ 

183 τηΐη 

81οίθ 1η ίίδηββ 

6 Βοΐββ 22 πιτπ 1η άΙαιηοΐβΓ 
βςιιΐύΐβΐαηΐΐγ ρΐαοεά οη α ΒοΙΙ 
■οίΓΟΙβ οί ΐΒβ αΒονβ άΙαποΙοΓ 
βΙοΒΐβύ Ιο ΐΒε ίΐ^ιηββ ρβΓίρΒογ 
τγ. ΤΒβ βίο! ντΙάίΒ Ιο Βο 22ηιη 

Γΐαηββ ΐΒΙοΙίηβθθ 

20 ητη 

Βοΐΐβ αηΊ ηηΐβ 
ςηαη ΐ 1 ΐ γ, ά 1 ?. πι β ΐ ε γ 

6, β3θΒ οί 20 ππη 1η άΙβτηοΐοΓ 
αηά οί. ΒΐιΙΙβΒΙβ ΙβηβΒΒ 

ΤΒβ ίίβηββ 1θ άβθίβηβά ΐο αοοβρΐ ρΐρββ υρ Ιο 3 παχίιηιιτπ 
Ιηΐβτηαΐ άΙαπβΙβΓ οί 125 ππώ αηά βΒαϋ Ββ οί βΐββΐ ογ οΐΒβι: 
β^ιιΐνβίβηΐ ααΐβΓίαΙ Βανίηβ α ίΐαΐ: ίαοβ. ΤΒΙβ ίΐεαίββ, 

ΒοββίΒβΓ νΙΙΒ 3 £38ΐίβ1; θί ΟΙΙρΓΟΟί Π13ΪβΓΐ3ΐ, ΒΒβΙΙ Ββ 
θηΙΐαΒΙβ ίοΓ α ΒβΓνΙοβ ρΓβββυ,Γβ οί 6 \ε.β/οτη 


Κββηΐ&ϋοη 20 
011 ΚβοοΓά. Βοοίε 


(I) ΕνβΓγ οΐΐ ΙαηΚβΓ οί 150 ίοηβ βΓΟθβ ίοηηβββ βηά αΒονο 
αηά ονβΓγ θΐιΐρ οί 400 ΐοηβ βΓοββ Ιοηη&ββ βηά βΒονβ οΐΒβΓ ΐΒαη 
αη οϋ Ιαη^βΓ βΒαΙΙ Ββ ρΓονΙάβά ντΙΒΒ αη 011 ΗβοοΓά Βοοίτ 
ΡεγΙ I (ΜαοΒΙηβτγ 8ραοβ ΟροΓβϋοηβ). ΕνεΓγ οΐΐ Ταη'εβΓ οί 
150 ΐοπθ βΓ 088 ΐεηηαββ αηά αΒονβ βΒαΙΙ αΐ3ο Ββ ρΓονϋβά νϋΒ 
&η Οϋ ΗβοοΓά Βοοίζ Ραϋ II (ΟαΓβο/ΒαΙΙαβΙ ΟρβΓαΐΙοηθ). ΤΒβ Οϋ 
Κβοοτά ΒοοΚ(β), νΒβΐΒβΓ &3 α ραϋ οί ΐΒβ βΒΙρ'3 οίίΐοίαΐ 
1ο£ ΒοοΙς: ογ οΒΒβΓν/Ιββ, βΒαΙΙ Ββ ίη ΒΒβ Ροηη(8) θρβοΐϋοά 1η 
Αρρβη<ϋχ III ΐο ΐΜθ Αηηβχ. 

(2) ΤΒβ Οϋ ΗεοοΓά Βοο& βΒαΙΙ Ββ οοιηρίοίοά οη βαοΒ οοοα3ΐοη 
οη ε ΙαηΚ Ιο ΐαηΚ Βαβιβ 11 αρρΓορΓίαΙβ, νάιβηβνβΓ αηγ ο. ΐΒο 
ίοΐΐον/ΐηβ ορβΓαϋοηβ 1ά)ίβ ρΐαοβ ίη ϋιε βΒΙρί 

(&) ίοΓ ιπαοΒΙηβΓγ βραοβ ορβΓαϋοηθ (&11 θϊιίρβ); 

(I) ΒϋίΕβΙΙηβ ογ οΐβαηΐηβ οί οϋ ίιιβΐ Βαηΐίβ; 

(II) άΙβοΒαΓββ οί άΐΓΐγ Βαίΐαβί ογ οΐβαηΐηβ 
ν&ΐθΓ ίΓοσι ΒαηΚο ΓβίβΓΓβά Ιο ιιηάβΓ (1) 
οί ΐΒβ ΒΐΐΒ-ρβΓββΓαρΒ 5 

(1ϋ) άίβροβαί οί ο11γ ΓΟθΙάυβθ (βΐηάββ); 

(Ιν) άΙβοΒβ.Γββ 0νεΓΪ)08Γ0 ο* άΐ^ροβαί οίΒβΓνΙββ 

οί ΒΙΙββ.ναΙβΓ νΒΙοΒ Βαβ αοουυηιίαΐβά ίη 
ιπαοΒΙηβΓγ βραοββ. 

(Β) ίοΓ οβΓ^ο/ΒαΙΙαβΒ ορεταΐΐοηβ (οΐΐ .ΐαηΙεθΓθ) I 

(I) Ιοβάΐηβ οί όϋ οαΓβο; 

(II) ΙηΙβΓηαΙ ίΓβηβίβΓ οί οΐΐ οατβο άητίηβ 
νογβββ; 

(III) ηηΐοαάΐηβ οί οϋ ο&αβο; 

(1ν) Βαίΐαβϋηβ οί ο&Γβο ΐαηΚβ αηά άβάΐοαΐεά 
οΐβαη Βαίΐαβί ΙαηΙεΒ·; 

(ν) οΐε&ηιηβ οί οβτβο Ιαηίεθ Ιηοίηάΐηβ ΟΓηάα 
οΐΐ ναβΒΙη#; 

(νΐ) άίΒοΒαΓβο οί Βαίΐαβί βχοβρΒ ίΓθ’τη Γ 8ββΓβ£3ΐβά 
Βαίΐαβΐ ΐαηΚβ; 


νΐΐ )άΐ8θ1ΐ3Γββ οί ν/ε,ΙθΓ ίΓοπι βίορ ΐαηΚΒ^ 
νϋί) οΐοβΐηβ οί ε 11 Ερρ11ο&1)1β νδίνεε ογ 3ΐιηϋΕΓ 

ύενίοββ ΕίΐΟΓ 8ΐορ ΐειηΐε ΛΙβοΙίΕΓβε ορβΓ&1;1οη3} 

(Ιχ) οΐοβιηβ οί νΕίνεβ ηεοε833ΐτ· ίοΓ Ιβοΐαϋοη 

οί ύειϋΟΕΐθΐϋ οΙθεπ Β3.11381: ΐβϋίβ ίΓοπι ο&τ§0 

3η(1 3ΪΓΐρρίηβ 11ηο3 &ίΐβΓ 8ΐορ (ϋδοΒαΓ^ο 

ορεΓ&ϋοπΒ; 

(χ ) άΐ3ρο8?.1 οί ίββΐάιιεθ. 

(3) Ιη ΐΒθ θνεηΐ: οί βηοΐι ΛΙβοΒήΓ^β οί οΐΐ ογ οΐΐγ πιΙχΙιιγθ 
& 3 ΐ8 ΓβίβΓΓεά Ιο ΐη ΗΘβηΙ&ϋοη II οί 1Μ8 Αηηβχ ογ 1η ΐΐιβ 
βνοηΐ: οί &οο1άβηί&1 ογ οΙ&θγ θεοβρΐΙοηΕΐ άΙβοΙίΕΓβΘ οί οϋ 

ηοΐ οχοβρίοά Βγ Εββαΐ&ϋοη, α Βΐηΐ^πιβηΐ: βΒεΙΙ Βθ τη&άβ 1η 

ΐΒε 011 Ηοοοτά Βοοίί οί ΙΒο οίΓΟίιπβίΕηοεβ οί, &η<?. ΐΒβ Γβ&3οη3 

ί ΟΓ, ΒΒθ άίδΟΐΐΕΓββ. 

(4) Ε&οΒ ορβΓΕίΐοη άββΟΓΐΒβά ίη ρηΓΕβΓΕρΒ (2) οί ΒΒΙθ 
Ι αϋοη βΒεΙΙ Βε ίυΐΐγ Γοοοτήεά ν/ίΙΒοηί άβίΕγ 1η ΙΒβ 011 
ΗβοοΓά Εοοίο βο ΙΒηΐ &11 ΙΒε βηίΓίεβ 1η ΙΒβ ΒοοΙς ΕρρΓορΓίηΙβ 
Ιο ΐΒ&ΐ ορεΓδΐιοη εγθ οοταρίείβΐ. 

ΕβοΒ οοιηρίείβά ορβΓΒίΙοη 3Β&11 Ββ 8ΐβηβ<1 Βγ ΙΒθ οίίΐ- 
ΟΟΓ ΟΓ οίϋΟΘΓβ ίη ΟΒΕΓβε θί 1Βθ φΘΓΕίΙοηβ οοηοβΓηββ 
&ηά θεοΒ οοτηρίβΐβά ρ&ββ 3Βα11 Ββ δίβηοό. Βγ ΐΒβ ΐ335ΐβΓ 
οί ΙΒβ 3Β1ρ. 

ΤΒβ βηίΓΐββ ίη ΐΒβ Οϋ ΗβοοΓά Βοο^ βΒαΙΙ Ββ ίη 
3η οίίίοιαΐ Ιβηβυείββ οί ίΒβ θΙεϊθ νΒοββ. ίΐ&β ΊΒβ 
θΒΙρ 1ε οηϋϋβύ Ιο .ίΐγ, &η(1 ίοΓ εΒΙρβ . ΒοΜΙηβ ηη 
ΙηΐοΓηΕΐίοη&Ι Οϋ Ροΐΐιιϋοη ΡΓονβηΐιοη ΟβΓίίίΙοαΐβ 
ίη ΕηβϋδΒ ογ ΡΓβηοΒ. ΤΒο βηΐΓίββ ίη &η οίίΐοΐαΐ 
ηηϋοη&Ι ΐΕηβΐι&ββ οί ΐΒβ δί&ΐβ κΒοββ ίΐηβ ΐΒβ 
βΒιρ 13 βηίΐϋεΐ ίο £1γ 3Β&11 ρΓβν&ϋ ίη ο&8β οί α 

άΐδρηΐβ ΟΓ ι1ΐ30Γ0ρ3η03Γ. 

(5) ΤΒβ Οϋ ΗβοοΓα Βοο^ βΒεΙΙ Ββ Ιεβρί 1η βηοίι & ρΐΕΟβ «?.8 
Βο Ββ Γβααϋ-7 &ν&ϋειΒ1β Γογ Ιηβρβοΐΐοη αΐ ε 11 Γβ&8θη&Β1β ΐιωοε 
αη?1, βχοβρί ίη ΙΒο οεβο οί ηηπιαηηο(1 εΒιρβ ιιηάβΓ Βον/, βΒαΙΙ 

Ββ ^βρΐ οη Βο&γ£ ΐΒβ δΒΙρ. II 3Β&11 Ββ ρΓβββΓνβά Γογ 3 
ρβΓίοί! οί ΐΒΓββ γβΕΓΒ &ίΐβΓ ΐΒβ ΙεβΒ οηΐΓγ Βεβ Βββη ιηειάε. 

(6) ΤΒβ οοπιρβίβη! ΕηΐΒοΓϋγ οί ΙΒο ΟονβΓηΐΏβηΙ: οί & Ρ&Γΐγ 
Ιο ΐΒβ Οοηνβηΐίοη πβγ Ιηθρβοΐ: ΙΒβ Οϋ ΕβοοτΛ ΒοοΕ οη ΒοεγΛ 
βηγ 3Β1ρ Ιο νΒΐοΒ ΙΒίβ Αηηβχ δρρϋβΒ νΒϋβ ΒΒο 8Βιρ ίβ 1η 
ϋ3 ροΓί ογ οίίβΒ^ϊβ 1βΓΐη1η8ΐ8 0 Λ(?. τηα .7 τπΛίςβ & οοργ οί 

Εηγ οηΒιγ 1η ΙΒβ.Ί Βοοίί αηύ πιβγ Γβ^ηΐΓβ ΐΒβ ΜββΐβΓ οί ΙΒβ βΒΙρ 
Ιο οβΓίίίγ ΐΒαΙ ΒΒβ οοργ 13 3 Βγ\ιθ οοργ οί 8ηο1ι βηίΓγ. Αηγ οοργ 
βο «βάβ Β38 Βββη οβΓϋίΙβά Βγ ΙΒβ ΜεβΙθγ οί ΐΒβ θΒίρ 

83 3 Βηιβ οοργ οί &η βηΐΓγ ίη ΙΒβ βΒίρ'Β 011 ΗβοοΓά Βοοίε 
δ^βΐΐ Ββ πιβίβ &ά.ηΐ88ΐΒ1ο 1η ηηγ ^ιιΛΙοί&Ι ρΓΟοββαιηβθ 33 
βνΐύβηοβ οί ΒΒβ ΓεοΙθ βίΒΐοά ίη ΙΒβ εηίΓγ. ΤΒο Ιηβρβοΐΐοη 
οί αη 011 Ηβοοτά ΒοοΧ 3ηά ΐΒβ ΐβίεΐηβ οί 3 οβτϋίΐβΐ 
οοργ Βγ ΙΒβ οοπιρβΐβηΐ: αηΙΒοΓϋγ ηηάβΓ ΙΒΙβ ρ3Γ3βΓ3ρΒ θΒεΙΙ 
Ββ ρβΓίοΓίηβά 33 βχρβάΙΙΙοιίΒΐγ 33 ροεδΙΒΙβ νΙΐΒοηΐ 03\ΐ8ΐηβ 
ΙΒο 3Βίρ Ιο ηηάηΐγ άείβγβά. 

(7) Ρογ οϋ ΐαηΙίβΓβ οί 1β83 ΐΒαη 150 Ιοηβ Βοηηαββ οροΓηΐΙη^· 
ίη ΕοοοΓίϊαηοβ ν/ίΐΒ. ΗΘβηίΕίΐοη 15(4) οί ΐΒΙθ Αηηβχ αη αρρΓοριΊ- 
αίο Οϋ ΗβοοΓά Εοοίε βΒοηΙά Ββ αβνβίορβά Βγ ΙΒθ ΑάπιίηΙβΐΓαϋοη. 

Κοβυΐαΐΐοη 21 

δρβοΐαΐ ΕβςηΐΓβηιοηΙδ Γογ ΒΓϋΙΙηβ ΚίβΒ αη<2 

ΟΐΒΟΓ ?ΐ3ίίθΓΠ'8 

ΡΙχοΛ αηώ ίΐοαϋηβ (ΐΓϋΙΐηβ τίββ νΒοη οηβ3βε<1 ϊη 
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οχρίηιταίΐοη, οχηΐοίΐδίΐοη αηά 833θοΐαίο<1 οίίβΐιοτο ρΓοοβββίηβ οί 
8©3-ΐ>©(1 ΐΒΐηβΓβΙ Γ3 80 ιιγο< 53 αηά οίΚοΓ ρΐ3ΐΓοη·)8 β&ηΐΐ ο&ιηρίγ νίίΐι 
: Γ©<ιυΐΓ©πΐθηί8 οί ίΜβ Αηη©χ 3ρρ1ΐ08ΐ)1β ίο βϊιίρβ οί 400 
ΐοη3.βΓθ83 ίοηηαβ© ?αιώ ηβονο οίΙιβΓ ίΐιεη οϋ Ϊ3ηΚ©Γ8, ©χοορί; 
ίΗηί * 

(δ) ΐΗογ δΙίΛΐΙ ΐ>© βί{ΐιϊρρο(1 88 ίδΓ ηβ ρΓαοί1οαΐ)ΐ6 νΐίϊι 
ίϊι© ίηβίδΐΐδίΐοηβ ΓΘ<μ»ΐΓβίΊ :ΐη Κθβηΐ&ίιοηβ 16 
&η<1 17 οί ί&ΐβ Αήηοχ; 

(ϊ>) ί&θγ εΐΐδΐΐ Κββρ 3 Γβοοτά *ί &11 ορεΓαίιοηβ 

ίηνοίνίη§ ςΐΐ ογ οϋγ πϊχίυΓ© (ΙΙδοίΐδΓβο^ 1η & ΐοτζ. 
αρρΓονοί! ΐ>γ Ήιθ ΑάτηΙηΙβίΓδΐΙοηβ, δηά; 

(ο) 1η βηγ 8ρ©ο1&1 8 Γ ©8 αηά βυΐ^βοί ίο ΐίι© ρΓοτΙβ.Ιοησ 
οί Ηθβΐιΐ&ίίΰη ΙΙ· οί ίΜβ Αηηβχ, ΐ&ο (Ιΐ3θ&8Γβθ Ιηίο 
ί&© 3βδ οί οΐΐ ογ οϋγ ηΙχίιΐΓ© 3}ι&11 *>© ργοΜΜϊοΛ 
οχοβρί \ν!ΐθη ΐίΐθ οϋ οοηίοηί οί ίϊι© <Ιΐ82ί1ΐ3Γβθ 
γ/ίΐΐιοηΐ άϋιιίίοη άοοδ ηοί βχοοβά 15 ρ&γϊβ ρ©Γ 
ηίΐΐίοη. 

(ΐ) Ουΐβΐάβ ΒροοίδΙ 3Γ©33 &η<1 ηιοτε ίΐιαη 12 ηδΐιίίοδί 
γπϊ1θ 3 ίΓοτπ ΐΗ© ηοδΓΘΒΐ 1αη<1 οποί βιιΐ^θοί Ϊ0 ΪΪ1Θ 
ρΓονιβίοηβ οί Εθβΐιίαΐϊοη II οί ίΐϋ.3 Ληη©χ, ίΐιο 
(ϋίεοΙιαΓββ ίΓοπι ειιοΐι (ΐΓΐΙΙΙηβ Γΐβ8 αηά ρΙδίί'ΓΡβ 
ν/ίιοη θΐ&ΐΐοη.δΓγ ΐηίο ΐΐιο θ© 3 οί οϋ ογ οϋγ 
τηίχίιΐΓβΒ βΐιαίΐ 1)6 ρΓθίι1Μ.ίθ<1 βχο©ρί ννϊιοη ίΐΐο 
γ11 οοηίοηί οί ίίι© ίΙϊδοΙίΛΓβθΒ νΐίΐκηιί άϋιιίίΓη 
άοθδ ηοί θβοθθώ 100 ρατίβ ρβτ ιηϋΐοη ηη1©89 ίϊιοΓ© 
αΓ© &ρρΓίρΓίο.ί© ΠΓ.ΐϊοηρ.1 ΓΘβ^Ιαΐίοηβ ν/Μο1ι αΓΟ 
τηοτβ δίΓΐηβοηί, άη ν/ΙηΑσίι 033© ίϊι© αρρΓορΓίηίβ 
ηαΐΐοηδΐ Γοβηΐδίίοηβ 8ίια11 ηρρίγ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΪΙΙ-ΕΕςυΐΚΕΓ-ΙΕΝΤδ ΡΟΗ ΜΙΝΙΜΙΖΙΝ& 011 
ΡΟΕϋΤΙΟΝ ΡΕΟΜ ΟΙΧ ΤΑΚΚΕΕ5 ΡϋΕ ΤΟ 
3ΙΰΕ ΑΝΧ ΒΟΤΤΟΜ ΒΑΜΑ&Ε5 


Ηββΐιίαΐίοη 22 
ϋαιηαββ Α3βιιιηρϋοη8 

(I) Ρογ ίΗβ ραΓρο3β οί οδίοίΐΐδϋηβ Ιιγροΐΐΐθϋοβΐ οϋ οιιίίΐον 
ίτοιη οϋ ίειηΚβΓβ, 1:ΗΓ€© (ϋποπείπΐδ οί -Μι© βχΐβηΐ; οί άεαηδβ© 
οί α ρ«δΓδ11©1βρ1ρβοΙ οη ϊϊιβ 8ίά© αηά ^οΐΐοιη οί ΐΗ© 3ίι1ρ οχβ 
δββιποβό. 88 ίοΐΐονε. Ιη ϊΙιθ 083β οί ^οϋίοιη άο,ιπΒβββ ΐν/ο οοηάΐίΐοηβ 
Γ.Γ© 8©ΐ ίοϋΐι ΐο 1)© αρρίΐβέΐ ί’ηάίνίάιιβίΐγ ΐο ίΐιο βΐδίθΛ ροΓίΐοηβ 
οί ίΐιβ οϋ ΐδίΛβΓ, 


(α) 


31 ά© άατπαβ© 

( 1 ) ΙιοηβΙΐυάΙηΒΐ βχΐβηί 


(ι.):-^ι"Γ ογ 14.5 
0 3 


Μ0ΪΓ38, ν/ΜθΚθν©Γ 
18 1033. 

(11) ΤΓ0Λ8ν0Γ80 οχΐθηί (ί ο ) :-|-0Γ 11,5 Π)Θ1:Γ03, 

(ίηύοαΓά ίΓοιη ΙΗ© . . . , _ 

νΠίοΙίβνΟΓ 18 1θ35 

βϊιΙρ’Β 3ΐά© β .% Γΐβΐιΐ: 
δπβίββ ίο ΐΐιε οθηίΓβΙϊηο 


Ρογ 0.51 ίΓοπι ΐΐι© Αηγ οϊΗογ ι '-.τ^ 
ίοτνδΓά ρθΓρεηίΙΙ- οί ΐΐι© βΜρ 
ΟΙΐΙδΓ οί ίΐΐ© δΐΐΐρ 


(1) Ιιοηβϋιι- 

άίηαΐ οχ- 10 

ίοηί (1 θ ) 

(ϋ )ΤΓ&η3ν©Γ8θ--— ΟΓ 10 ΤΠ©ίΓ08 
6 

ΘΧίοηΐ (ί^ ν } 1 ^ 0 ] ΐ6νβ2 % 1 3 1θ 8 3 
ιοί! ηοί 1©38 ΐΐίδη 
5 κϋΓθδ 


--- ΟΓ 5 ΪΠΘΪΓ03 
10 

νΜΟ&βνβΓ 13 1©8& 
5 ΙΠΟΪΓ08 


( 111 ) ν©Γί 1 θδ 1 Β 
βχίοηί 

ίΓΟΠΙ ίΐΐθ 1>δ3!^ ; . 

11η© (ν 8 ) 


ογ 6 ιηβίΓθθ, 


ν 1 ΐ 1 θ)ΐθνβΓ 13 


( 2 ) ΥΛιβΓβνβΓ ίϊιβ 3 γπΙ)οΐ 3 βίνβη ίη ίΥιίε Κββτιΐδίϊοη 8 ρρ©δΓ 8 
1 η ίΐιΐε ΟΙΐδρίοΓ, ΐΐιεγ ίι&ν© ίΐιβ ιη^&ηΐηβ 88 άβίϊηθά 1 η ίΜο 
Ηθβηΐδίΐοη. 


Εββηΐ&ίιοη 23 
Ηγροΐϊιβίΐοδί Ου,ΐίΐον οί Οϋ 

(I) Τΐιβ ϊιγροΐΐΐθίίο&ΐ ουΐίΐον/ οί οϋ ιη ίϊι© . ο& 3 © οί βΐά© 

ά&τηδβ© (Ο ο ) &ηά ΐιοίίοτη άβτη&ββ ( 0 3 ) εΐι&ΐΐ 1 )β οδίοιιΐδίθά ΐ>γ ΐϊιβ 
ίοΐΐον/ιηβ ίοπηηίαβ νϋΐι Γ© 3 ρ©οί ίο οοπιραΓΐιπβηίβ ΡΓ©&ο 1 ιβά ϊ>γ 
(Ι&ΐΠ 8 β© ίο &11 οοηο 6 ΐν 8 ΐ) 1 © Ιοοδΐιοηθ αίοηβ ίΐιβ Ιβηβίία οί ίΐιβ 
8 ϊι 1 ρ ίο ίΐΐδ βχίθηί &3 άθίΐηβά ίη Εθβΐιΐ&ίίοη 22 οί ίΐιΐδ Αηηοχ. 

(&) ίθΓ 3 ίάβ ά&Π) 8 β ©3 I 

0 =Σν: + ΣΚ 10 - (I) 

οχ 1 

( 1 )) ίθΓ ΐ>θίίθΠ 1 ά 3 ΙΏ 8 ββ 5 *. 

0 β ο-ί-ίΣΖ^·» εζ 1 σ 1 ) ( 11 ) 

νΥιβτ© ! ^ β νοίηιηβ οί & ν/ 1 ηβ ί&ηΐε 1 η ο\ιΜο ιηβίΓθθ 3 Ρ- 
3ηη)β(Ιίο I)© 1)Γβ8θ1ΐ6ά ΐ>γ ίϊιβ ά&ιη&ββ &β 

Βρθοιίίβιΐ 1 η Εββηΐβΐιοη 22 οί ίΐιιβ 
ΑηηθΧ, V. ίΟΓ 8 3 ββΓβ£&ίβ <1 1 )& 11 & 3 ΐ 
ΐ&η)ε σι&γ ΐ>β ίδ^θη ©ςΐΐδΐ ίο ζθγο. 

0 ^ «= νοίιιιη© οί 8 οβηίΓ© ΐειηΐε 1 η ονιΐιΐο ιηΘίΓ ©8 
& 33 ΐΐϋ 5 βά ίο ϊ>θ 1 )Γβ 8 θ 1 ΐθά \>γ ΐΐι© ά&ηι&ββ 
83 βρβοΐίίβά ίη Εββηΐ&ίΐοη 22 οί 
ΐΜθ Αηη©χ; 0 ^^ ίθΓ 8 βββΓθβδΐβά 1 ) 8 ΐΐ 33 ί 
ίδηΚ τη&γ Κθ ί&ΐίθη β<ϊΐι &1 ίο ζθγο, 

, - ί 1 · 

Κ 1 = 1 - —= νΐιβη 1 )^^ 18 ©(ΐηδΐ ίο ογ &Γ© 3 ί©Γ 
*0 

ίϊιβη ί 0 , Κ Α . 8 ίΐ 3 ΐ 1 Ι>© ίαΐίβη ©ςη &1 ίο ζθγο 

Ζ Α « 1 - νΐιβη ϊι^ 18 ©ηηδΐ ίο ογ βΓβ&ΐθΓ 

ν 

ίή&η ν 0 , Ζ ί βΐι&ΐΐ !)© ίδΐίβη ©οηλ] 
ίο ζθγο, 


αί ίΐιο Ιενεί 
^^>^^^8Ρ^ηά^ηβ ίο ί^ιε 

αδΒίβηβά 3απιπΐθΓ ίτοβ^οατύ) 

( 111 ) ΤθΓΪ 10«1 βχίθηί (ν 0 ): ίΓΟίη «ιβ 6 α 3 θ 11 ηβ 

ιιρν 8 Γώ 8 ν/ΙίΥιου,ί Ιίπιΐί 


= ν/ΐάΐΐι οί νιηβ ίβηΚ 1 η τηθίΓβθ ηηάβΓ 
οοη 3 ΐ(ΐ 6 Γ 8 ί 1 οη πΐθ 38 υΓβά 1 ηΙ) 03 Γ <1 ίΓοπι ίΐιβ 
βΐϊΐρ’β 3 Ϊάβ 3 ί Γΐβΐΐί 8 ηβ 1©8 ίο ί&β 
οθηίΓθϋη© 3 ΐ ίΐ)© 1 ©ν ©1 οοΓΓββροάΙηβ 
ίο ίΚ© 833 ΐβηβ (1 βηππιβΓ Λββ 1 ) 03 Γά. 

1ι^ β τηιηΐιτηιπι άβρίΐι οί ίΐιβ άοη 1 ) 1 θ ΐ>οίίοπ) 1η 
πίθίτ© 3 ηηάθΓ οοηβΙάβΓδίΙοη νίΒΓ© ηο 


(I)) Βοίίοτη άηπιαβθ 
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άοιΛΙβ Όοίίοα ίβ ίίίίβά 1ι ± βΐιαίΐ Ιβ ί 3 - 

ΙίΘΠ βφΐ&ΐ. ΐο Ζ0ΓΟ« 

νβιβηβνβΓ θτ™1>ο1θ βίνβη ίη ίίιίβ ρ3Γ3βΓ3ρίι βρρβΒΓ ίη ίίιίβ Οίιηρίετ 
**»3Γ ίΚβ σΐθ&ηίηβ 33 άβίίηβά ίη ίΗίβ Κββΐιΐ&ΐΐοη. 

(2) Ιί 3 νοίά 8Ρ&ΟΘ ΟΓ 3β£Γ6£3Ϊβά 1&11&8Ϊ Ϊ3η1ί θί 8 Ιβηβίϊΐ 
1β83 ίίιαη 1 β 88 άβίίηβά ίη Ηββμίαίίοη 22 οί ί&ίβ Αηηβχ 18 
Ιοοαίβά Ιβίνββη ν/ίηβ οίΐ ΐαηϊίΒ, 0 β 1η ίοπημία (I) αε^· ΐ>β 
θ3ΐοα1&ίβά οη ίίιβ ΐ>33ί8 οί νοίυπιβ 1βίη§ ίίιβ 3 θίμ 3 ΐ νοίητηβ 
οί οηθ βηοΐι ίαηίί (νάιβΓβ ίίιβγ ατβ οί βφααΐ β3ραοίίγ)θΓ ίΗβ βιη&Ι- 
Ιθγ οί ίίιβ ίν/ο ίαηίεβ (1ί ίΐιβγ άίίίβΓ 1η οαρ&οίίγ) &ά;)306ηί 
ίο βηοίι βρ&οβ. πιμίίίρΐίβά 5^ 38 ίάβίίηβά Ιβίον/ 3 ηά ΐεϋίΐηβ ίοτ 
βΐΐ οίίιβΓ νίηβ ί&η^8 ίηνοίνβά 1η βμο*ι & οόΐΙίΒίοη ίΐβ νηΐυβ οί 
ΐΚβ βοίμ&Ι . ίηΐϊ νοΙίΜθ. 



ίη ίνο ίιοηΓθ οί ορβΓΡίίοη οίΐ βςμι&Ι ίο οηβ Ιιειίί οί ίίιβ ΐ3Γ^βεί 
οί ίΐβ ΐΓββοίιβά Ϊ3η1ζ3 ίηνοίνβά 3ηά Ιγ &ν&ί1&ΐ)ί1ίΪ3Γ οί βμμί- 
νΑΐβηί ΓΒΟβίνίηβ 03ρ3θίί^ ίη Ϊ3&11&3Ϊ ΟΓ 03Γ£0 ί 3η]£β . Τίβ 
οτβάίί 311&11 Ιβ οοηίίηβά ίο ρβπΏίίίίηβ ο&ΐοηίαίίοη οί Ο 0 
ηοοοΓάίηβ ίο ίοηηηΐη (III). Τΐιβ ρίρβε ίοΓ βιιοίι βμοίίοηβ δΙιο.ΧΙ 
Ι)β ίη8Ϊ3ΐ1βά &ί 1θ33ί &ί η Ιβίβϊιί ηοί 1ββ8 ΐϊιεμι ίίιβ νβΓίίοεΊ 
βχίβηά οί ίίιβ 'ιοίίοιη άαπιβββ ν 8# ΤΙιβ Αάιηίηί8ίΓ3ίίοη 3ΐα11 
βηρρίγ ίίιβ θΓ^ηηί?.&ίίοη νίΐΐι ίίιβ ίηίοηη&ΐίοη οοηοβΓηίηε ίίιβ 
3ΓΓίΐρβπ:βηί8 ρ.οοορίβά ί>γ ίί, ίοΓ οίΓοηΙ&ΐίοη ίο οίίιβΓ Ρ&Γίίο3, 
ΐο ίΐβ Οοηνβηίίοη. 

_Ηβ£η2αί1.οη_2£_ 

Ιίτηίί&ΐίοη οί 8ίζβ οηά ΑτΓηηββτπβηί οί ΟβΓ£θ Τβηίεβ 

( 1 ) ΕνθΓγ ηβν οίΐ ίβηΚβτ 8&&11 οοηρίγ νίίϊι ί&β ρΓονίβίοηθ οί ίΐχίθ 

Κββμίρ.ίίοη. Ενβτγ βχί5ίίη£ οίΐ ίηηΚβΓ 3&311 Ιοβ ΓβμηίΓβά, νίίΐίη 

ι 

ίνο μίίβΓ ίΐιβ άοίβ οί οηίτν ίηίο ίοΓοβ οί ίΐιε ρΓΒββηί 

σοηνβηίίοη, ίο οοοηΊγ ν/ίίΐι ίΐιβ ρΓονίθίοηθ οί ίΐιίε Κββμΐ&ίίοη 
ίί βμοϊι ά ί?.η1ίΘΓ ίβΐΐδ ίηίο θϊϊΙιθγ οί ΐΐΐθ ίοΐΐονίηβ ο&ίββΟΓΐοε: 


νίΐΘΓβ 1 1 - Ιβηβίΐΐ ίη ΟΘΪΓ83 οί νοίά 8Ρ30Θ ΟΓ 8θ£Γ36&ίβά &&11β?ί 
ί^ηΚ: μηάοΓ οοηθίάβΓβίίοίΐ. 

(3) (&) ΟΓθάίΐ 3Κ&11 οηΐγ 1)θ βίνβη ίη Γθβροοί οί άου^Ιθ ΐιοίίοπ 
ίβ.ηϊίδ νϊιίοίι 3Γβ οίΐΙίΟΓ Θτπρί^τ ογ οηΓΓγίηβ οίθηη νηίβΓ 
ντίιβη ο&Γβο ί8 ο&ΓΓίοά ίη ίΡο ΐ&η^8 ο,Κονβ. 

(^) Μΐιβτβ ίΚθ άοιιΙ)1β ϊ)οΐίοιη άοβδ ηοί βχίεηά ίοΓ ίΗθ ίηΐΐ 
Ιθη&Ίιί &ηά ν/ίάίίτ οί ΐΚθ ί?η1ς ίηνοίνοά ίΐΐθ άοιιί)ΐ€ ΐοίίοπ 
18 ε°*Βίά6Γβά ηοη θχίθίβηί &ηώ ίϊιβ νοίηττίθ οί ίΐιε ί & ηΐ€8 
η^ονβ ίίιβ &γ.θ& οί ίΐΐθ &οίί οβ άοχη&ςο· 8 Κ &11 .ί) β ίηοΐμάβίΐ 
ίη ίοηηυΙ& (II) 6 νβη ίί ΐΗθ ί&ηΚ: ίβ ηοί οοηδίςίβίβά Ι^ΓβηοΙιοα 
ί)βο&μ3θ οί ίίιβ ίη8ί&1ΐ3ίίοη οί βιιοΐι η ρ 3 Γίί?ι 1 άοηΐίΐβ 
βοίίοτη. 

(ο) 5μοίίοη ν/βΐΐδ π) & γ 1>β ηββίθοΐβά ίη ίίιβ άΘίθΓπιίηβίίοη οί 
ΐΐΐθ ν&ΐμβ ΡΓονίάβά. βιιοΐι ν/βΐΐβ ηγθ ηοί 6Χ0θ38ίνθ ίη 
&ΓΘ3. 8ηα θχίβηά ΐ3θ1ονί .ίίιβ ί&ηΚ ίοΓ & τπίηίτηηιη άίείαηοβ 
&ηά ίη ηο οβββ τηοΓβ ίΐιβη ίι&ΐί ίΗβ ίΐθί^ί οί ίίιβ άομ&ΐβ 
1)οίίοπί. Ιί ίΗβ άβρίΐι οί βιιοΗ β νβΐΐ εχοββάβ ίι&Ι ί ίίιβ 
Ιΐθίβνιί οί ίΐιο άομ!)1β Ιϊοίίοϊη, ^ 8 1ι&11 & β ίαΚοη ί 0 

ΐ>ιβ άου^ΐβ ί>οίίοπ) Κβίβΐιί τηΐηηβ ίίιβ νβΐΐ Ιιβίβΐιί. 

Ρίρίη δ 36Γνίη ε 3 μο1ι νβΐΐβ ίΓ ίηδί&ΙΙβά νίίΐιίη ίίιβ αοιιΐϊΐβ 
ϋοίίοπ] 8ΐι&11 1>β ίίίίβά νίίΐι ν - νβ3 ογ οίΙΐθΓ άοδίηβ 
ηΓΓοηββπβηί8 Ιοο&ίβά βΐ ίίιβ ροίηΐ οί οοηηθχίοη ίο ίίιβ 
ί&ηΚ 88Γνθά ΐο ρΓβνβηί οΐΐ οηίίΐον' ίη ίίΐθ ονβηί οί 
Λ&ιηβββ ίο ίίιβ ρίρίηβ. δηοίι ρΐρίηβ εΐιηΐΐ ί>β ίηβί&ΙΙβά 
88 ίΐίβίΐ ίΓΟΠ) ίΗβ ί5θίίθϋ) βίΐθΐΐ 33 Ρ033ί1>1θ^ Τίΐβθβ νβΙνΓδ 
3Η311 ί)8 Ιςβρί οΐοδβά &ί 3β8 8ί Ληγ"ΐίηίβ’ντ£βη ίίιβ ίπηίί 
οοηί&ίη οίΐ οεΓβο,βχοθρί ίΐΐήί ΐίιβγ πιβγ ί)β ορβηβά οηΐγ 
ίοΓ 03Γ£0 ίΓβηδίβΓ ηββάβά ίοτ - ίίιβ ρμΓροββ οί ΐΓίπιηιίηβ 
οί ίίιβ βίιίρ. 


(η) 8 ίβ.ηίζβΓ, ίίιβ ΟβΙίνβΓγ οί ν/ίιίοίι ί 3 ηίίβΓ 1 ΐ8ηα3Γγ 

1977; ογ 

(Ρ) η ΐαηΙίβΓ ίο νίιίοίι ίιοίίι ίίιβ ίοΐΐονάη^ οοηώίίίοηδ 

(ί) ίβϋνβΓγ. ίβ ηοί ΙείβΓ ίίιαη 1 Ι&ηηβΓγ 1977* 

(ίί) ίΚβ Ίηιίΐάίηβ οοηίΓηοί ϊθ ρΐβοβά βίίβΓ 1 ^&η11^.^7 
1974, ογ ίη 03868 νίιβΓβ ηο ίηιίΙΛίηβ οοηίΓαοί 
ίι&8 ρΓβνίοηβΙ^ ί)ββη ρΐηοβά, ίίιβ ίζββΐ 'ίο Ιβίί .ογ 
ίίιβ ίηηΚβΓ ί3 «ηΐ α βίηιίΙηΓ δίηβο οί οοηδΐπιοΐίοη 
ηίίβΓ 30 «Ιιιηβ 1974. 

(2) 0&Γβο ίο.η^Β οί οίΐ ίβηΙίβΓθ βίιηΐΐ ί)β οί δηοίι θίζβ &ηά ηΓΓοηββ*· 
ιεβηίδ ίίιηί ίίιβ ίχ^τροίΐιβίίοηΐ ομίίΐον 0 β θΓ Ο 0 οηΐοηΐηΐβιί ίη 
αοοοΓάδηοβ νίίίι ίίιβ ρτονίθίοηβ οί Ηβεμίαίίοη 23 οί ίίιίθ Αηηβχ 
&ηγν/1ιβΓβ ίη ίίιβ Ιβηβίίι οί ίίιβ βϊιίρ ήοβ8 ηοί βχοββά 30,000 ονιίιίο 
τηοίβΓδ ογ 400<ΓΒί , ν/1ιίοϊιβνβΓ ί 3 ίίιβ βΓβ3ίβΓ, ίηιί βηΐι^βοί ίο 

3 υιοχίιηηιη όί 40,000 οηίιίο. τηβίΓβδ. 

(3) Τίιβ νοίηηβ οί 3ηγ οηβ νίηβ 08 Γ £0 οίΐ ίηηίί οί ηη οίΐ ΐηηΚβΓ 
8ίι&11 ηοί βχοββά Ββνβηΐγ-ίίνβ ρβΓ οβηί οί ίίιβ Ιίτηίίβ οί ΐίιε 
ίχ^ροίίιβίίοηΐ οίΐ οηίίΐον ΓΒίβΓΓβά ίο ίη ρ&Γ3βΤ3ρίΐ (2) οί ΐίΐΪ3 
Ηββμΐβίίοη. Τίιβ νοίηιηβ οί οη^τ οηβ οβηίΓβ οβΓβο οίΐ ίβηΚ Βίιο.ΙΙ 
ηοί βχοββά 50.000 οηΉίο τηβίΓβδ. ΗονβνβΓ, ίη 8ββΓ0£3ίβά Ρηΐΐρ-δΐ 
οίΐ ίηη’κβΓΒ 35 άβίίηβά ίη Ηββ , αΐ3ΐίοη 13 οί ΐίιί8 Αηηβχ, ίίιβ 
ρβΓτηίΐίβά νοίιιηιβ οί 3 νίη® ο&Γβο οίΐ ίηη^ βίΐμηίβά Όβίν/ββη 
ίν/ο ΒΟβΓββηΐβά 1>3.1ΐ33ί ίβηΐίο, β3θίι βχοββάίηβ 1 0 ίη Ιβηβίίι, 

01 3 γ ί)β ίη0Γβ&8βά ίο ίίιβ 123 X 1101101 Ιίιοίί οί ΙιγηοίίιβίίοΛί οΐλ 
οαίίΐον/ ρΓονίάβά ίίΐ 3 ί ίίιβ νίάίίι οί ίίιβ ν/ίηβ ίαηΚδ βχοββάο 

ΐ 0· 

(4) Τ1»β 1βη(ν6)ι οί βδοΐι ο&τζο ΐηηΧ βΚβΙΙ ηοί βχοοβ4,.10 πιβίΓο^οη οηο 
οί ίίιβ ίο11ον,’1η£ νηΐιιββ, νΛΙοΙιβνβΓ ίβ ίίιβ βΓβΛίβΓ. 


(η) νΐαβτε ηο Ιοηβίίηάίηηΐ ίηΐχϊιο.κΐ ίβ ρτονίΛβά: 

( 4 ) Ιη ίίιβ 033 β »ΙιβΓβ ϊοίίοπι άηπιηεβ βίιηηΐί&ηεοηβΐγ ίηνοίγββ ίοηΓ 0 1Ι; 

ίβηΐίβ, ίΚβ νηΐηβ οί Ο 0 ιπη^ ϊε οηΐοηΐηίβά ηοοοΓϋηε ίο ( 1 ,) κΐιβηβ 2 Ιοηβίίηϋηθΐ ΙιηΙΙίΙιβΒΐΙ ίκ ρΓονίάβά 2 ί ίΐιε 

ίίιβ ίοηημΐ 3 

ΟβηίΓβΙίηβ οηΐ^: 


°8°? ^ ζ ί ν ί + Σ2 ί°ί) (111) 


Ο.ΙΙι 


(5) Αη ΑάπιίηίΒίΓβίίοη τααγ ΟΓβάίί βί Γβάηοίηβ οίΐ οηίίΐον ίη 033 
οί &οίίοιπ ά&πΐ3ββ, βη ίηβΐηΐίβά οβΓβο ίΓδηδίβη βγβΐβπι Ιι&νίη, 
&η βηβΓββηογ Μβίι βηοΐίοη ίη β&οίι οαΓβο οίΐ ίβηΐτ, οαρ3ΐ)1β 
οί ίΓβηθίβΓίηβ ί γοπι β ί^Γβηοίιβά ίηηΚ ογ ΐβηίίθ ΐο βββΓββ^ίβά 
ΐ>3ΐΐ3βί ΐβηίί8 ΟΓ ΐο 3ν8ίΐ3Ϊ)1β 0&Γ£0 ί'*:χ/.3ββ ίί ίί 0&η 1)6 
388ΐιτβά ΐίιβί βηοίι Ϊ3η1ί3 νίΐΐ Ιιβνβ δΐιίίίοίβηί ιι1ΐ3ββ. ΟΓβάίί 
ίοτ 311011 & 373ίβΏ νοηΐά ίιβ βονβΓηβά \>γ ηί-ίΐίίγ ίο ίΓβηβίβΓ 


(ο) ν/ίΐΘΓβ ίνο 'ογ τηοΓβ Ιοηβίίμάίηηΐ ^ηΐΐείιββάθ 3Γβ ρΓΟνίά-ι': 

(ί) ίθΓ νίη& ίηηΚε: 

0.21 

(ίί) ίοΓ οβηίΓβ ίβηΚε: 

(1) ίί — ίδ βςμ&Ι ίο ογ 'βΓβηίβΓ ίίιηη 1/5 

Β 

0.21 

1)4 

(2) ίί ίβ 1β9Β ίίιηη 1/5 : 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ! 


3537 


- νΛιβΓθ ηο οβηΐΓεϋηε Ιοη^ίίιιάΐηβΐ ΐίιιΐΐεϊιυ '1 

1δ ρΓονΙάεά: 

1), 

(0.5 — + 0.1) 1 
Β 

- υΛιθγο » οβηΐΓ.εΙΙηβ Ιοηβΐΐυάΐη&ΐ 1)ΐΑΐ1ί1ιοβ<1 

1β ρΓονϋβΰ: 

(0.25 ^ ♦ 0.15) 1 

(5) Ιη 0Γ<3βΓ ηοΐ Ιο θχοβθόΐ Ιΐιβ νοίητηε Ιίπιΐΐβ ββί&ΡΙΙοΙιεί 

ρ3Γ3£!ΓΗρ1ιε (2), (3) 3Πά (4) οί «ιΐο Εβ£ΐα1βί1οη ηηά ίι-ΓβπΓΟοϋν; 
οΓ ΙΕο βοοορΐθά Ί^Ρε οί ίοτβο ίΓ&ηβίοΓ Βγείβκ ίηβίηΐΐεά, υίιεη 
•ραοΐι εγείετη ίηίθΓ-οοηηεοΐθ ίν/ο ογ πιογθ οογ^ο ίαη&β, ναΙνεΒ ογ 
ο·ί;ΐ6Γ ΒίοιίΙ&Γ οΐοβίηβ άβνίοβθ βϊιβΙΙ 1ε ρΓονίάεά Γογ 8εραΓΡΐίη£ 
'ίΐε ίαηίεε Γγοπι εεοΐι οίΙβΓ, Τΐιεδθ ναΐνββ οτ Ιονΐοβε δΐιαίΐ 1ε 
οΙοΒεά νΛίεη ΐϊιε ΐβπΚεΓ ίε αί βθο. 

(6)Γΐ*ίη63 οί ρΐρίηβ ν/Μοϊι ηιη ίίπτοιίβΐι οαΓβο ίαηίΣΒ ίη α ροΒίίίοη 
1683 ΐΐαη Γγοιπ ίίιε Βΐιίρ’Β Βίάε ογ 1θ38 ίϊιαη ν 0 Γγοπι ίΐΐθ 
εΜρΓβ 1-οίΐοπ3 βΐιοΐΐ Ιο ίίίίεά ντίίΐι ναΐνοβ ογ ΒίτηίΙαΓ οΙοβΙπ^ 
άενίοεΒ αί ίίιε ροίηί αί νώίοΐι ίΐιεγ ορεη ίηίο ρηγ οαΓβΟ ΐαηΐΛ* 
.ΤΙΐθβε ναΐνεβ βϊιαίΐ 1ε Κερί οΐοεεά ηΐ 36α αί αηγ ΐίιηε νίιεη 
ίίιε ΐοηΚε οοηίαίη οαΓβο οίΐ, εχοερΐ ΐΐαί ίΐιεγ τηεγ 1ε ορεηοά 
οηΐ^ Γογ οαΓβο ίΓαπείετ πεείθά Γογ ίϊιε ριπτροεβ οΓ ΐΓίιητπίηβ 
οΓ ΐϊιβ βΜρ. 

_ 

ΒιαΜίνΐθίοη αηά Βίαΐίΐίίγ 


βίάβ &ΐ τί&ιϊ αη^ΐε:· ίο 
Γίΐθ οεηίΓεΙίηε αί ίΐι© 

Ιενεί οΓ ίίιε βνιπίΐποΓ 1οα3 
Ιίηο) 

(ϋΐ) ΥοΓϋοβΙ βχίοηί Ργοτπ ΐίιο ιηοιιΐάθα Ιίηε οΓ 

Ϊ 116 ΪΌ^ΐΟΏ δΐιθίΐ ρΙρΓΙιγ' ■ X 
οθηίτοΙίηΓ \ τιρνατΑβ νίίΐιοϊΐΐ 
Ιίυιίί. 

Βοίίοπι άαπιρ.βθ Ρογ 0.31 ίΓοιη ίίιε Αηγ οΐΐετ ρ&τΐ'οί 

ΓοΓν/αΓά ρθΓρβηιϋ- ίίιε Βΐιίρ 

οιιίαχ οΓ ίϊιε 3ΐη1ρ 

(1) Ι,οηβΐίοάίηοΐ 1/3(Ι· 2 ^ 3 ) ογ 14.5 1/3(Χ, 2/ ' 3 ) ογ 5 

εχίεηί 

ϊΠΘΓΓΟΒ, νΜοΙίθίΓΘΓ ΙΠβίΓΘΒ, νΙΐΙοΙίθνΟΓ 

1638 · 13 1683 

(ίί)ΤΓαη8ν6Γ3θ Β/6 ογ 10 πιθϊγθβ, Β/6 ογ 5 ιηβΐΓβδ,· 

εχίοηΐ νΜοΗθνβΓ ίβ Ιθββ ν/ϊιίοΙίθνβΓ 1 β Ιοβο 

(1ϋ )νθΓΐ1οα1 Β/15 ογ 6 πθ1:γ6 3, Β/15 ογ 6 πθϊγοβ, 

θχϊθπϊ ν/ΙιΙοΚβνΘΓ 1 β Ιθββ, ν/ΙιΐοΙιονβΓ 1 β 1ε33, 

Φβα^ΐΓβά Γγοπι ΓΙιθ ιηθαβυχεά Γγοπ ΓΙιο 

πιοΐΐΙίΘά Ιίηο οΓ ϊΙιθ ποιιΙάΘά 11ηβ οΓ ϋιο 
ΙοΓΐοπι βϊιθΙΙ ρΐαΐΐηβ >)θΐΓοιη βϊιοΙΙ ρΙ&Γίηβ 
αΐ οθπΓγθΙϊιιθ βΧ οθηΐτβϋηθ 


(1) Εν&Γγ ηεν οϋ Γοπ^θγ Βΐιαίΐ οοπιρίγ νίΐΐι ΓΙιθ ενιΜΙνΙβΙοη αηύ . 
(Ιαιηαββ ΒΓαϊιϋίΐγ ΟΓΐΤβΓία αΒ ΒροοΙΓϊθά ίη ρ&Γ&βΓ&ρΙι (3) οΓ 
Γ..Ϊ8 Εθβΐΐΐδΐΐοη, αΓΐετ ϊΙθ αβειιτηΘά δίάβ ογ οοΓΐοπι άατηαβθ αε 
βρβο^ίβά ίη ρατ&βΓαρΙι (2) οΓ ΐΜβ Κεβνιίαίίοη, Γογ Βπγ ορε- 

. Γαΐίης άΓ&ηβΙιΐ ΓβΓΙβοΐίηβ αοίήαΐ ρατΐίαΐ ογ ΓηΙΙ Ιό&ά 

οοηάίΐίοηβ οοηβίΒίβηΐ ν/ίΐΐι Γγιε αηά ΒίΓβηρΐΙι οΓ ίπε βΐιίρ αδ 
νβΐΐ αε ΒρβοίΓίο βΓανίίίβΒ οΓ ΐϊιε θί?Γβθ. δυ,οΐι άαπαββ βΐιαίΐ 
Βθ αρρίίβά ΐο αΐΐ οοηοοίν&ΐιΐβ Ιοοαίίοηβ αίοη^· ΐΐθ Ιβηοίΐι 
οΓ ΐϊΐθ δΐιίρ &β ΓοΙΙονΒ: 

(α) ίη ΙαηΙίθΓδ οΓ τπογο ίΐΐαη 225 ιπβίΓββ ίη Ιθη^ίΐι, αηγν/ΙιβΓθ 
ίη ίΐιβ εΐιίρ’β ΙβηβΐΙι; 

(1) ίη ΐ&η^ΘΓΒ οΓ πιογο ΓΙίαη 150 πίθίΓβδ, 1)ΐιΐ ηοΐ βχοβ6(ΐίη{τ 
225 ΠΘΐΓβδ ίη 1βη£ΐ1ι» αηγνΙιβΓβ ίη ίΐιβ Βΐιίρ'β Ιθη^ΐΐι 
θχοβρΐ ίηνοίτίη^ οΙΓΙιογ αΓίοι* ογ ίΟΓνο.Γά 1)η11ε]ΐ6αΰ. Ροηηάίη 
ΐΐΐθ ΐϊΐαοΙιίηθΓγ βραοο Ιοοαίοά αΓί. ΤΙιθ τη&οίιίηεΓγ βραοε βΙιο. 11 
Ια 1)ΓβαίΘά ο® β δίη^ίο Γΐοοάαΐΐβ οοιπραΓίτπβηί: 

(ο) ίη ίαη^ΟΓΒ ηοΐ βχο·66<1·ίηβ 150 «πθ1:γθ 3 ίη Ιοηβίΐι, αη^τνίιοΓΟ ίη 
ΐΐιο 3ΐιίρ*3 Ιοηβίϊι ΐ)Θί\νθΘη αΛ^οεΓΛ ΐΓαηβνοΓΒο Ιιυ11ε1ιοαά8 νίΐΚ 
ίΪΊε 1 οχοορίίοη οΓ Πιε ιηαο:ιίηοΓ>' Βρθοε. Ρογ ίαηΙεοΓΒ οΓ 100 
τηεΐΓεε ογ Ιεβδ ίη Ιεη^ίΐι νΕετε αΐΐ τεαιιίΓοπιοηΐο οΓ ραΓαβΓορ! 
(3) οΓ ΐ'ϋίβ Εεοπαΐαίίοη οαηηοί ΐ»ε ΓηΙΓίΙΙεά ν^.ΓΙιοιι1) ηαίεΓίαΙΙγ 
ίηρρ.ίλίηβ ΐβε ορεΓαΐίοηαΙ οιια1ίίίθ5 οΓ ίΐιβ δΜρ, Αάπιίηί3ίΓ ί ?*· 
ΐίοη ηιαγ τΐΐον; Γοΐαχείΐοηο Γγοπι ΓΙιεβο ΓοςηίΓεηεηΐΣΐ. 

Βαίΐαθί οοη(ϋίίοη3 νίιεΓΟ ΐΒο ΐαπίεοτ ϊβ ηοί οαΓΓγίηβ οίΐ ίη 
οαΓβο ΐαηΙίΒ εχοίηάίη^; αηγ οίΐ ΓΟδίάιιοβ, 81 ιγΊ 1 ηοΐ ΐ>ε οοηδίάετοΛ. 

(2) ΤΙιε Γοΐΐονίηβ ρΓονίοίοιίδ Γο^αΓάίη^ ίΒθ εχΐεηί αηά ίΐιε 
οίιαΓαοίβΓ οΓ ΐϊιε Ρδβυτηεά άηηιαβε 3ΐια11 αρρίγ: 

(α) 5ί1β άατηαβε 

(ί) Ιοηβίΐηάίηαΐ εχΐεηί 1/3 (1 2/ ^^) ογ 14.5 τποΐΓεε, 

> ΊΐίοΙιΘνβΓ 13 1θ33 

(ίί) ΤΓ?ιηΒνεΓ3β εχίεηί Β/5 ογ 11.5 πιεΐτεο, 

ν.ΜοΒενβΓ 18 1β8 8 

(ίηΙΐΟδΓά Γγοιπ ί)ιο εΐιίρ^δ 


(ο) ΙΓ ηηγ άαιπα^ε οΓ α ΙεΒβετ εχΓθηί ίΒαη Όιε 130 x 10211131 βχΓεηί 
οΓ άαιηα^β ΒρεοίΓίεά ίη 3\ιΐ>-ραΓα£Γ&ρ1ΐ8 ('α) αηΐ (Ρ) οΓ 
ίϊιίΒ ροΓΟβΓαρΙι ινοτιΐά Γβδίιΐΐ ίη η τηοΓβ ΒβνβΓβ οοηίίίίοη, 

Βΐιοΐι άαεια£6 δΐι&ΐΐ 1)6 οοηΒίάεΓθΙ. 

(δ) Υ/ΙιΟΓε ΐΚε άαΏΓ.£β ίηνοίνίηε ίΓαη3νεΓ36 Ρα1Μιβί?<ΐ8 ίθ 
εηνίδρ.^βά ερεοίΓίοά ίη δΐίο-ραΓαβτερΙίΒ (1)(α) αηά (1>) 
οΓ ίϊιίδ Κε§ιι1αΐίοη, ΐΓρηδνετ ναίοΓίίβΊιΐ ΡηΙΚΙιεαάδ 8Ϊια11 
1)6' 3Ρ3οεά αΐ Ιεοδί βΧ β άί8ΐ?.ηοε βςιιαΐ ίο ίΐιε Ιοηβίίιι- 
Ιίηαΐ εχίεηί οΓ &38ΐΐΡΐΘά άαιοα^ε ερεοίΓίβά ίη ειιΙ-ραΓ&ΕΓατΙι 
(ο) ΟΓ ίΙΐίΒ ραΓΟβΓΟρΙΐ ίη 0Γ06Γ ίο 1β οοηΒίοΙεΓΘά εΓίβοίίΥΟ. 
νΒοΓε ίΓαηβνεΓΒθ 1ιι11ί1ΐθαά3 ογθ βραοεά αί ο 16336Γ «ϋβΐηιοθ, 
οηε ογ πιογθ οΓ ίίιοδε ΒιιΙΕΙίθαάβ νίίΐιίη βιιοΙι βχίεηί οΓ 
άρτηαβθ δϊιαίΐ ΐ)θ αδΒΐιιηοά αε ηοη-εχίβΐθηΐ: Γγο ΓΙιθ ριίΓροεε 
οΓ οεΐΘΓΠιίηίηβ Γΐοοάεά οοηιραΓίβπιίηΒ. 

(θ) ν.ΤιεΓθ ϊΙίο ίοτηο&ε Βείν/εεη αά^αοεηΐ ΐΓαηενοΓΒε ναίθΓίίρϊιί 
ΡιιΙ^Ιΐθ&άΒ ίδ εηνίεο,βθΐΐ αε ΒρεοίΓίοςΙ ίη εχιΡ-ραΓα^ΓαρΙι 
(ΐ)(ο) οΓ ί1ιί8 Κθ^αιΙαΓίοη, ηο τηαίη ίΓαηΒνοΓΒβ Βιιΐΐϊίΐβαά 
ογ ρ. ίΓΟ/ΐΒνΘΓΒθ Ιη 11<;1ιεα(3 ϊϊοΐΐηάΐη# 8ίάθ ίαη^Β ογ άοιιΒΙο 
Ιοίίοα ίαη3<;ε εΒαΙΙ ΐ>ο αβευπεΛ άατηοββά, ιιηΐοθδί 

(ί) ίΒε Βχαοίης οΓ ίΐιβ αΐ^αοεηΐ: 1)\ι11ε1ιβ&' 3 ίδ Ιεββ ΐΐιαη 
ίίιε Ιοηβίΐυάίηρί εχίεηΐ οΓ αεβιιπιεώ άρχηΒββ Βρεοίίίοΰ 
ίη 511ΐ)-ρ3ΓΟ£Γαρ1ΐ (ο) οΓ ίΐιΐ 3 ραΓα£Γ?.η>ι; ΟΓ 

(ϋ)ί1ΐ6Γ6 ίδ α εΐερ ογ β Γ60Θ38 ίη α ίΓαηβνβΓΒθ ΊπιΙΙΛοαά 
οί ττιοΓθ ίΐιαη 3.05 ιπθϊγοβ ίη Ιεηβίΐι, Ιοοαΐεά νίίϊιίη 
ίΐιε εχίθηί οί ροηείΓαίίοΓι οί οββιιεπθΙ Ιαιηαβθ. Τϊιε 
Βΐθρ ίοηπεί ΐ>ν ίΒθ αίίθΓ ρεαίί ΒιιΙ^Ιίθαά αηά αίίεΓ 
ρε&Κ ίαηΐί ίορ εΐιαίΐ ηοί 1>β ΓββΡΓάβό οβ α Βίερ Γογ 
ίΐιε ρτίΓρο8Θ οί ΐΐιίε Ηββΐιίαΐίοη. 

( ί) ΙΓ ρίρθΒ, άυοίε ογ ΐιιηηθίδ ογθ 3 ίίιι?ίθά ινίΙΒίη ίίιε οΒΒΐιτηεά 
βχίβηί οί άαιηαβε, αΓΓΡΛβεπιεηΐΒ εΐιαίΐ 1ε ιηαάε 30 ίΐιαΐ 
ΡΓΟβΓθδΒίνβ ίί ορίίηβ οαηηοί ΐϊΐθΓεΒγ εχίβηά ίο οοιηραΓίηιεηίΒ 
οίΒείηαηίΙιοβθ αΒΒΐιπιεά ίο 1 >θ ΓΙοοά&ΒΙε Γογ εαοΐι οα3θ οί α&πιαΓβ. 
3 ) Οίΐ ίαηΙίθΓδ βίιαίΐ 1ε Γ€£δΓάεά οβ οοπιρίγίη^ ν/ίίΗ ίίιε άαπιαβθ 
3ί?.Μ1ίί3Γ ΟΓίίθΓία ίί ίίιε Γοΐΐον/ίηβ ΓθςιιίΓΘίπθηίε ετβ ττίθί: 
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(3) Τ6ε ίίη3ΐ ν3ίετ1ίηε, Ιαίτίηβ ίηΐο βοοοιιηί 3ίη1ε3ββ, 6βε1 
ηηά Ιτίιη, 36311 6ε 6ε1ον/ 16ε Ιονετ βδβε οί ηηγ ορβηΐηβ 
ΐΙίΓΟΙίβΙι «6ίο6 ρτοβτβαΒίνε ίΐοοδίηβ ™.γ ΐ3&ε ρΐδοβ. 5ηο6 
ορεηίη§3 363ΙΙ ίηοίηδβ 3ίτ ρίρβθ 3ηά 66ο3ε »6ίε6 3τε 
εΐοοβά 6>· πεβη3 οί ν63ί6θτ1ί£6ί άοοτβ οτ 6η6ε6 οονεΓ3 
&ηά πιεγ εχοίηδε 16036 ορβηίη<!8 οΐοβεά ΐγ τοβεηΒ οί 
Μ3ΐετ61β6ΐ πΐ3η6ο1ε οονετΒ ηηδ ί1η86 βεηΐίΐεδ, 3ΕΠ311 
ντ3ΐετ1ίβ6·1; ΟΗΓβΟ ΐεηΐί 63ίε6 οονεΓΒ «6ίο6 ΕΡ.ίηΐΒί,η 16ε 
6ίβ6 Ιηίββτίίγ οί 16ο δεοΚ, τειηοίεΐγ ορετ^ΐβά να-ΐεχίΐ: 61 
Θΐίάίηε <100Γ3, βηδ είδε 3εη111ϋ3 οί 16ε ηοη-ορβηηΐη;. 
ίγρε. 

(6) 1η 16ε Πηοΐ 3ίοββ οί ϋ.οοά1η8,1;6ο βηβίε οί 6εο1 δυε ίο 
αη8γπΐ , ιείΓί03ΐ ίΐοοδίηβ εΚεΙΙ ηοΐ εχοοεδ 25 δεβτεεε, 
ρτονίδεδ ίΐιεί 16ίβ 3ηβ1ε καγ ίο Ιηοτοεεεδ υρίο 30 δεβτεοΓ. 
ίί ηο ήεοΐί εάβθ ίιπηιεΓείοη οοοιλγβ. 

(ο) Τ6ε 3ί3^ί11ίγ ίη 16ε Γίηηΐ εΐεββ οί ίΐοοδίηβ 36 β 11 6β 
ΐηνεβίϊβοίοδ βηδ κηγ 6ε τεβητδβδ αε Βηίίίοίεηί ϊί 16ε 
τ1β611η& Ιενετ εητνε 633 &ί 1εη3ί, 3 τβηβε οί 20 δεβτεεε 
6εγοηδ 16ε ροΒίίίοη οί β<3η11ί6τ1ηη 1η 3Β8θεΐ3ΐ1οη κ116 
3 Εβχίπιώπι τβΒΐδιιηϊ Τΐβ6ΐίηβ Ιενετ οί 3ΐ 1εα3ί 0,1 πιείτε 
Μΐίίίη ίίε 20 δεβτεοδ τηηβθ·, 16ο ητεα αηδετ 16ε εητνβ 
\γ116ϊη 16 ϊβ τεηβε 3ίβ11 ηοί 6β 1ε3θ 16αη 0,0175 πιείτε 
Γ3άί3Π3. υηρτοίεοίεά ορβηΐηβδ 86311 ηοί 6ε ΙτπΕετβθδ 
Μΐίίίη ίίΐ3 τηηβε ηη1β33 16ε βρεοε οοηοετηεά 13 βββιιηεδ 
ίο 6ε ίΐοοδεδ. νί1161η 161ε τηηεε, 16ε Ιιηηετβίοη οί βηγ 
οί 16ε ορεηίηββ 1ΐ3ίεά ίη 8η6-ρ3Τ3βΤ3ρ6 (η) οί 1618 
Ρ3Τ3βΓ3ρί εηδ ο!6ετ ορεηιηββ οορηίΐε οί 6ε1ηβ εΐοδεδ 
νβδίίετίίβΐιί Εαγ 6ε ρετΕΐΐΙεδ. 

(δ) Τ6ε Λδπι1ηί3ίΓ3ί1οη 86311 6ε 83ΐ1βί1εδ ΐ63ΐ ί6ε 8ΐα6111ΐγ 
ίβ βηίίΐοΐεηί δυτίηβ Ιηίβτωεάΐηίε 8ί3βε8 οί ίΐοοδίηβ. 
(ο)Ε<ι\Λ3ΐ1Ζ3ί1οη εττηηββπιεηίβ τε^ηίτίηβ ΐϋεο63ηίο3ΐ 3ΐάθ 3ηο6 
38 νηΐνεβ οτ 0 Γ 083 - 1 ενε 111 ηβ ρίρεβ, 1ί ίΐΐΐεά, 363 ΙΙ 
ηοί 6ο οοηθίδετοά ϊοτ ί6ε ρητροβε οί τεάηοίηβ 3η βηβίε 
οί 6εε1 οτ ηίίηίηΐηβ ί6ε πίπίπαπ τοη£β οί τοΒίδηοΙ 3ΐο- 
6ί1ίίγ ίο πιεοΐ ΐ6ε τεςηΐτεπιοηίε οί 3ΐι6-ρο.Γ3ί:.τ3ρ68 (α), 

( 6 ) οηΰ (ο) οί ί 6 ί 3 ρ 2 Τβετη ’·6 ηηΛ οιιίίίοίοηί ι-εείάηβΐ 
είηίίΐίίγ 863.11 6ο ωΒίηίοίηεά αητίηρ. ?.11 8ί?β03 ν/6οτε 
ερηοΐίζοίΐοη 1ε ιΐδοδ. Οροοεβ μ6ιο6 οτθ 1ίη6εα 6γ άηοί8 
οί 3 13 Τ {;6 οτο33-3εοίίοη?1 ατεο κογ 6β οοηείδοτεδ ίο 6ο 
ΟΟΕΓΟη. 

(4) 16ε το(ΐηΐΓεηοηί3 οί ροταβτορί (1) οί ί6ϊ9 Ηεβηΐοίΐοη 86ο11 
6ε οοηϊΐΕηεά 6γ οοΐοηΐοίίοηβ ν/61ο6 ίοΐεε Ιηΐο οο65ίδετ3ί1οη 
ΐ6ο άοδίβη ο63Γ30ίβτΐ8ίΐ03 οί ΐ6ο 361ρ, ΐ6ε ηττοηβεπιεηΐ3, 
οοηίίβυτοίΐοη 3 Πδ οοηΐοοΐθ οί ΐ6ε άοπιοβεε οοπιροχΐοεπΐβ ΐ οηδ 
ί6ε δίείτΐίηίΐοη, Βροοίίΐο βτενίίίεβ Γ,ηδ ί6ε ίτεβ βητϊοοο 
είίοοί οί Ιίςηίδβ. Τ6ε οοΐοηΐοίΐοηε 86&11 6ο ίηβεά οη ί6ο 
ΐο11ο·'ίίη; : 

( 3 ) Αοοοηηί 36311 6ε ΐοΚβη οί 3ηγ επιρίγ οτ ροτίίοΐΐγ ίίΐΐβδ 
ίοη6, ΐ6ε ορεοίίίΟ ετονίίγ οί 03Τβ0ε3 οοττίεβ, 33 »β11 
33 οηγ οηίίΐον οί 11ςη1[ΐ3 ίτοπι δαποεβα εοπρετίπιεηίθ. 

(6) Τ6ε ρετπ!036ί11ίΐΓ.3 388ηπο<1 ίοτ 3ρ30ε3 ίΐοοδεά οβ ο τεθίιΐί 
οί δ3Π3β6 86311 6ε 30 Ιοίΐονε: 


$Ρ30Θ8 

ΑρρΓορΓίαΐβ(3 1:ο 3 Ϊογο 3 
Οοονιρίε^. αοοοπιαιοάθΐίοτι 
Οοουρίβα ΐιγ πΊ&σΙιΙηβΓγ 


ΡΘΓΠΘ3Ϊ>ί1ί1;ΐθ8 

0,60 

0.95 

0.85 


νοΐά.3 0.95 

Ιηΐβηάθά ίοτ σοηΒΐΐΓΠΛ^Ιθ ϋρ·αίά8 0 0.95 + 

Ιηΐθηάοή ϊογ οΐϊιβΓ Ιίςιιΐάβ 0 ίο 0.95 + 

(ο) ΤΙιρ Ι^ιιογΏπογ οί ηη^ ΏΐιρθΓβίηζοΐιίΓΟ ίϋΓΟΟυΙγ Αΐ)ονο Ήιο 
3ΪΓ.0 ώΡΐή&ββ 3Ϊ13.11 1)0 (Ιΐ8Γ0^8ΓάθΑ. ΤΙΐΘ «Πί1θθΛβ01 ΡΛΓΪ6 
οί δυροΓδΐηιοΐιαΓΟδ ^^ 7 ^η^ ^ ι ΐ’ηο οχΐοηΐ; οί (1 ·=αηβ£θ, }ιον/ονοτ· / 
Γηογ ίί-ΐοοη ϊηΐο Γ.οηρΐΛβΓΓΐίοη ρΓονΙί.οά ΐΐΐθΐ ΐΐιογ είΓο 
3ΘΓη.Γ8.+ 0(1 Γγοπι ΐΐΐο (Ιβοίη^.βά 8Ρ^·0 Ρν "^©Γϋβΐΐΐ Τ31ΐ1ΜΐΰΓ .13 
ΐ}ιο Γβς[ΐιίΓθΓθοηΐ3 ο£ εΐλϊ)-ρ:ΓΟίΓΛρΙι (3 )(β) οί ΐΜδ 
Ηθ£πι1ίΐΐίοη ίη τοεροοί οί ίίΐΘ8θ ϋιί^.οΐ δρρ.οβδ ρ.γο 
οοπρίίοίΐ νίίΐι. ΗίηββΛ νοίοΓΊίβΜ άοοιβ πι&γ ϊιβ αοοορί.ν-ΐο 
ίη ν-· ΐσΓίί^ΙιΙ: 1>η11ί]ιοαι33 ίη ίΐιο βυροΓδΐΓηοχυΓβ. 

(ά) ΤΙιο ίΓΟΘ δΐΐΓίβοο ©ίίεοί εΗβΙΙ >)β ο&ίοιιΐί'.ΐβά βί &η ριη; Ιο 
οί ΙιθοΙ οί 5 Λθ£Γββ3 ίοτ β£θ1ι ίηάίνίήιΐβΐ οοτπρηΓίποηΐ. 

ΤΙιο ΑάΓΊηίΒίΓΟ.ίίοη ι ηηγ γοοιαιγο ογ 3.1 Ιον/ ΐΐιο ίΓβο ευΓίοοο 
οοΓΓοοίίοηε ίο ^ο οδίοηΐ&ΐοά οί δη &η£ΐο οί Ηοεί βτβαΐυΓ 
ίίίδη 5 άΘ£Γ088 ίοΓ ρρτίίδΐΐγ ίίΐΐοά ίίΐηΚβ. 

(θ) Ιη οβίοιιΐδίίηί:; ίΐΐθ ©ίίΐοί οί ϊγοο θυΓίδο® οί οοηεη.ΏρΜ'. 
Ιίηυίάδ ίΐ βΐΐδΐΐ ΐ;ο δθδΐιπθά ί}ιαί, ίοτ βδοίι ίγρο οί 
Ιίςηίά &ί 1ο33ί οηο ΐΓδηβνοΓδθ ρο.ίτ ογ δ δίη^ΐθ 
05 ηΐτΙίηΘ ΐθη’ε 1ΐ33 ε ίΓοε ευ,Γίδοβ βηεΐ. ΐΐιβ ΐεηΐί ογ 
οοηβίπρίίοη οί ΐδη'.δ ΐο ΐ)ο ί:’Κοη ίηίο ροοοιιηί; θΙιβΙΙ 
1)0 Ϊ&Ο30 νΐΐβΐ '0 ίΐΐθ θίίοοί οί ίΓ 00 0 ΊΙΓίδ 008 ίδ ίΗο 
βΓΘ3Ϊ08ί. 

(5) ΤΙιθ ΜδδίβΓ ®ί βν 0 Γ 7 ηβν οίΐ ΐδη^οΓ αηά ΐί.β ρθΓθοη 
ίη οΚ3Γβο οί 3 ηεν ηοη-8©1ί-ρΓορβ11β<Ι οίΐ ΐδη^βΓ ίο νΐιίοϊι 
χΐιϊ3 Αηηβχ 3ρρ1ίΘ8 33ηα11 1)ο βαρρίίβά ίη && αρρΓονβά ίοΓΓΠ 
νίΐΐι: 

(&) ίηίοΓΠδΐίοη Γβΐηίίνβ ΐο 1θ3άίη£ &ηά άί3ΪΓίϊ>ηΐίοη 
οί ΟδΓβΟ ηΘΟΘ333Γ7 ΪΟ ΘΠ311Γ0 ΟΟΓΠρΙίδηΟβ νίΐίΐ 
ΐΐΐθ ρΓονί3ίοη3 οί ΐΐιίβ Ηβ^αΐδΐίοη; 3ηά 

(1)) (Ιαΐδ οη ΐΗθ δΜΙίΐγ οί ΐΐι© βΐιίρ ΐο 00 Γηρΐ 7 ν/ίΐίι 
<ί3Π13δ0 3Ϊ3Ϊ)ί1ίΪ7 ΟΓίΐΟΓία 33 άβΐΟΓΠΐίηθά 1)7 ΐΐΐίβ 
Κοβίιΐδΐίοη, ίηο1*αάίη§ ΐΐΐθ βίί©οΐ οί · ί. βίδχαΐίοηε 
ΐΐΐδΐ γ.& 7 'ίΐδνθ ϋθθη δΐΐονεά ηηύβΓ 3υ.Ιι-ρ3Γ3£Γ3ρΙι 
(I) (ο) οί ΐίιίθ Ηββΐιΐδίίοη. 



+ Τϊιο ηοΓΜΒα^ίΙίΐγ οί ΡΓΓΐί~1ΐ7 ίΐΐΐί^ οοτηραΓΐτη^πΐο οϊιαΙΙ 
Τ)€ οοηδΐεΐοηΐ ν/ίΐ^ ΐι·. δτοοηηΐ οί Ιίρηίι' οατΓίοθ ίη ίίιο 
ΓοηρεΓΪι:ιι·ηΐ. ϊΠιοηονδΓ ί.ρ.πΓ; ο ροηοΐΓΓΐοδ ε. ΐαιΛ οοηΐ3ίη,'ι. 
3ίο\ιίΛε, ίΐ 3&311 1)ο Βββιιηβ^ ΐΐι^ΐ ΐΐαο οοηΐβηΐδ' ρχο 
οοτηρ1εΐεΐ7 Ιοοΐ^ίΓοη ΐίιεί οοΓοχηΓΐΓ.οηΐ ηπα γθιΊποθΛ ^7 
ί,βΐΐ ν/ρΐοΓ ιιρ ΐο ΐ!)0 Ιονεί οί ΐΐιο ίίη,-1 ρΐαηο οί Θςιιίΐίννι 
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-ΡιιθΙ 011 Νο. 5 

Ρυ,βΐ 0ϋ Νο.Ι-ϋ 

Ριιεί 011 Νο, 6 

Ρηβΐ Οϋ Νο. 2 

ΚΘβίάιιαΙ Ριιοί 011 

Ραοί 011 Νο. 2-ϋ 

Κοαά 011 

.«Ιοί Ριιοΐβ 

ΤΓ&ηβίΟΓΏβΓ 0ί1 

«Π-I, (ΚβΓ03βη©) 

Αγοπ&ϊιο 0ϋ (βχοΐυιϋηβ 


νοβθΐ&ϋΐθ οΐΐ) 

ίΡ-3 

Ιιιΐχίο&ΐΐηβ 0113 αηά Βίβηάΐηβ 


510,0^3 

,ΤΡ - 4 

Μχιθγ&Ι 011 

«Γ “5 (Κογοβοπο, Ηβ&νγ) 

Γοϊογ 011 

Τιιϋο Ριιοί 

3 οηοΐΓ» 11η£ 011 

ΚοΓοβοηβ 

3ρ1ηά1θ 011 

"ΜΙηθΓβΙ δρίΓϋ 

Τ\ιγΜπο 011 


3)13111103 

Ναρίιίΐιβ 

5ΐΓ3ΐ£ΐι1 Ηυη 

δοΐνβηΐ 

ΡΙαβΗθά Ρθοά δίοοίίβ 

ΓθϊγοΙθχιτπ 

Οαθ 0ϋ 

ΗοβΓίοιιΙ Βίβΐϋΐ&ΐβ 011 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗ*. ΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΆ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Κανονισμός 1 

Ορισμοί 

Για τις εφαρμογές του παρόντος Παραρτήματος: 

(1) «Πετρέλαιο- σημαίνει το πετρέλαιο σε κάθε μορφή, συμπεριλαμβανομένου 
του αργού πετρελαίου, του καυσίμου πετρελαίου, των κατακαθημάτων πετρελαίου, 
του αποβλήτου πετρελαίου και των προϊόντων διϋλίσεως πετρελαίου (εκτός των 
πετροχημικών τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Παραρτήματος II της παρού- 
σης Συμβάσεως) και περιλαμβάνει τις ουσίες που αναφέρονται στο Προσάρτημα I 
αυτού του Παραρτήματος χωρίς να περιορίζεται η γενικότης των προηγουμένων. 

(2) «Πετρελαιοειδές Μίγμα- σημαίνει μίγμα με περιεκτικότητα πετρελαίου σε" 
οιαδήποτε αναλογία. 

(3) «Καύσιμο πετρέλαιο» σημαίνει μίγμα πετρελαίου που χρησιμοποιείται σαν 
καύσιμο, για πρόωση και για τα βοηθητικά μηχανήματα του πλοίου, που το 
μεταφέρει. 

(4) «Πετρελαιοφόρο- σημαίνει πλοίο κατασκευασμένο ή μετασκευασμένο για να 
μεταφέρει πετρέλαιο χύδην στους χώρους φορτίου περιλαμβανομένων των πλοίων 
συνδεδυασμένων φορτίων και των πλοίων μεταφοράς χημικών κατά τους προσδιορι¬ 
σμούς του Παραρτήματος II της παρούσης Συμβάσεως, όταν το μεταφερόμενο 
φορτίο εν όλω ή εν μέρει είναι πετρέλαιο χύδην. 

(5) VΠλοίο συνδεδυασμένων φορτίων» σημαίνει το πλοίο που σχεδιάσθηκε για να 
μεταφέρει πετρέλαιο ή στερεά φορτία χύδην. 

(6) «Νέο πλοίο» σημαίνει πλοίο: 

(α) για το οποίο η σύμβαση κατασκευής, υπεγράφη μετά την 31 Δεκεμβρίου 
του 1975, ή 

(β) ελλείψει συμβάσεως κατασκευής, η τρόπις του οποίου τοποθετήθηκε ή 
που ευρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής μετά την 30 Ιουνίου 
1976, ή 


(γ) η παράδοση του οποίου έγινε μετά την 31 Δεκεμβρίου του 1979, ή 
(δ) έχει υποστεί μετασκευές ευρείας εκτάσεως: 

(ι) για τις οποίες η σύμβαση έγινε μετά την 31 Δεκεμβρίου του 1975, ή , 

(ιι) για τις οποίες δεν εγένετο σύμβαση και οι μετασκευαστικές εργα¬ 
σίες άρχισαν μετά την 30 Ιουνίου του 1976, ή 

(ιιι) που επερατώθησαν μετά την 31 Δεκεμβρίου του 1979. 

(7) .« Υπάρχον πλοίο» σημαίνει πλοίο που δεν είναι νέο. 

(8) (α) «Μετασκευή ευρείας εκτάσεως» σημαίνει μετασκέυή του υπάρχοντος 

πλοίου: 

(ι) η οποία μεταβάλλει ουσιωδώς τις διαστάσεις ή την μεταφορική 
ικανότητά του- ή 

(ιι) η όποια μεταβάλλει τον τύπο του - ή 

(ιιι) σκοπός της οποίας κατά την κρίση της Αρχής, είναι κυρίως η 
παράταση της ζωής του- ή 

(ιυ) η οποία άλλως μεταβάλλει τούτο κατά τέτοιο τρόπο ώστε εάν ήταν 
νέο να υπέκειτο στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλ¬ 
λου, οι οποίες δεν δύνανται να έχουν εφαρμογή επ’ αυτού ως υπάρ¬ 
χοντος πλοίου. 

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παρούσης παρα- 
γράφου, μετασκευή υπάρχοντος πετρελαιοφόρου νεκρού βάρους (ΟΕΑΟ 
ννΕΙΟΗΤ) 20.000 τόννων και άνω για να πληροί τις απαιτήσεις του Κανο¬ 
νισμού 13 του παρόντος Παραρτήματος δεν θα θεωρείται, ότι συνιστά 
' μετασκευή ευρείας εκτάσεως γιο την εφαρμογή του παρόντος Παραρ¬ 
τήματος. 

(9) «Πλησιέστερη ακτή». Ο όρος «από την πλησιέστερη ακτή» σημαίνει από 
την βασική γραμμή, από την οποία έχει καθιερωθεί η μέτρηση των χωρικών υδάτων 
μιας επικράτειας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, πλην της περιπτώσεως που για τους 
σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως από την πλησιέστερη ακτή έξωθεν της βορειο¬ 
ανατολικής ακτής της Αυστραλίας θα θεωρείται από την γραμμή που διαγράφεται 
από σημείο της ακτής της Αυστραλίας με 

γεωγραφικό πλάτος Ι1ΉΧ7 Νότιο, Γεωγραφικό μήκος Ι42°08· Ανατολικό, 
μέχρι σημείου, το οποίο έχει γεωγραφικό πλάτος 10°35' Νότιο και 
γεωγραφικό μήκος 141°55· Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό 
πλάτος !0°Ι0' Νότιο και 

γεωγραφικό μήκος 142°00· Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό 
πλάτος 9° 10" Νότιο, 

γεωγραφικό μήκος 143°52' Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό . 
πλάτος 9°00" Νότιο. 

γεωγραφικό μήκος Ι44°30· Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό 
πλάτος Ι3°00· Νότιο. 

γεωγραφικό μήκος Ι44°0α Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό 
πλάτος Ι5°00' Νότιο, 

γεωγραφικό μήκος 146°00· Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό 
πλάτος Ι8°00’ Νότιο, 

γεωγραφικό μήκος 147°00' Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό 
πλάτος 2Ι«00’ Νότιο. 

γεωγραφικό μήκος 153°00* Ανατολικό, εκείθεν από σημείο με γεωγραφικό 
πλάτος επί της ακτής της Αυστραλίας 24°42' Νότιο, 
γεωγραφικό μήκος 15301Γ Ανατολικό. 

(10) · «Ειδική περιοχή» σημαίνει θαλάσσια περιοχή όπου λόγω ανεγνωρισμένων 
τεχνικών λόγων σε σχέση με τις ωκεανογραφικές και οικολογικές συνθήκες της και 
του ιδιαίτερου χαρακτήρος της Θαλάσσιας κυκλοφορίας απαιτείται η καθιέρωσή 
ειδικών επιτακτικών μεθόδων για την πρόληψη της-ρυπάνσεως της θάλασσας από 
πετρέλαιο. Στις ειδικές περιοχές θα περιλαμβάνονται αυτές που αναφέρονται στον 
Κανονισμό 10 του παρόντος Παραρτήματος. 

(11) «Στιγμιαίος ρυθμός απορρίψεως περιεχομένου πετρελαίου» σημαίνει την 
άναλογίαΎης αποβολής του πετρελαίου σε λίτρα ανά ώρα, σε δεδομένη στιγμή προς 
την ταχύτητα του πλοίου σε κόμβους την ίδια στιγμή. 

(12) «Δεξαμενή» σημαίνει κλειστόν χώρον που σχηματίζεται από την μόνιμη 
κατασκευή του πλοίου και είναι σχεδιασμένος για την μεταφορά υγρού χύδην. 

(13) «Πλευρική Δεξαμενή» σημαίνει δεξαμενήν που συνορεύει με το πλευρικό 
περίβλημα του σκάφους. 

(14) «Κεντρική Δεξαμενή» σημαίνει δεξαμενήν εσωτερικά ενός διαμήκους δια¬ 
φράγματος. 

(15) «Δεξαμενή καταλοίπων» σημαίνει δεξαμενήν ειδικά σχεδιασμένη για την 
.συλλογήν των αποστραγγίσεων ή των αποπλυμάτων δεξαμενών και άλλων μιγμάτων 
πετρελαίου. 

(16) «Καθαρόν έρμα» σημαίνει το έρμα σε δεξαμενή, η οποία από τότε που 
μεταφέρθηκε για τελευταία φορά πετρέλαιο περιεχόμενο σ' αυτήν έχει καθαρισθεί 
έτσι ώστε έκχυσις από αυτήν πλοίου απορρίπτοντος το περιεχόμενο των δεξαμενών 
του που είναι ακίνητο σε ήσυχα καθαρά νερά την ημέρα με καλή ορατότητα, να μην 
προκαλέση ορατά ίχνη πετρελαίου στην επιφάνεια του νερού ή στην παρακειμένη 
ακτή ή να μην προκαλέση κατακα,θήματα ή γαλάκτωμα που παραμένει κάτω από την 
επιφάνεια του νερού ή στα παρακείμενο παράλιο. Εάν το έρμα αποβάλλεται μέσω 
αυτομάτου συστήματος παρακολουθήσεως και ελέγχου, εγκεκριμένου από την 

Αρχή, η ένδειξις ίου συστήματος ότι η περιεκτικδτης των αποβλήτων σε πετρέλαιο 
δεν υπερβαίνει το 15 μέρη στο εκατομμύριο, θα είναι αρκετή για να θεωρηθή ότι το 
έρμα ήταν καθαρό, ανεξάρτητα με την παρουσία ορατών ιννών. 
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(17) «Διαχωρισμένο έρμα* σημαίνει το έρμα του νιρού που φέρεται σε Δεξαμενή, 
τελείως Διαχωρισμένη από το φορτίο του πετρελαίου και τα κυκλώματα των 
καυσίμων και η οποία είναι προορισμένη για μόνιμη μεταφορά του έρματος ή άλλων 
φορτίων εκτός του πετρελαίου ή επιβλαβών ουσιών, όπως κοικιλοτρόπως καθωρί- 
σθησαν στά Παραρτήματα της παρούσης Ιυμβάσεως. 

(18) «Μήκος* (ί) σημαίνει 96% του ολικού μήκους της ιαάλου γραμμής εις το 
85% του ελαχίστου βυθίσματος γάστρας, μετρουμένου από το άνω μέρος της 
τρόπιΔος ή το μήκος αυτής της ισάλσυ, μετρούμενο από το εμπρόσθιο μέρος της 
στείρας μέχρι τον άξονα του πηΔαλίου, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. Για πλοία, τα 
οποία έχουν σχεΔιασθεί με κλίση της τρόπιΔος η Ισαλος γραμμή πάνω στην οποία 
μετράται αυτό το μήκος θα είναι παράλληλος με την (σάλο γραμμή που σχεδιά- 
σθηκε. Το μήκος (ί) θα μετράται σε μέτρα. 

(19) «Πρωραία και πρυμναία κατακόρυφος* θα λαμβάνονται στο πρωραίο και 
πρυμναίο άκρο του μήκους λ. Η πρωραία κατακόρυφος θα συμπίπτει με το 
εμπρόσθιο τμήμα της στείρας στην ίσαλο γραμμή επί της οποίας μετράται το μήκος. 

(20) «Μέσον πλοίου» είναι το μέσον του μήκους (I). 

(21) «Πλάτος (Β)- σημαίνει το μέγιστο πλάτος του πλοίου μετρούμενο στο μέσο 
του πλοίου, στην εξωτερική γραμμή των νομέων σε πλοίο με μεταλλικό κέλυφος και 
στην εξωτερική επιφάνεια του σκάφους σε πλοίο με κέλυφος από οποιοδήποτε άλλο 
υλικό. Το πλάτος (Β) θα μετράται σε μέτρα. 

(22) «Νεκρό φορτίο» (0^0 σημαίνει την διαφορά εις μετρικούς τόννους μεταξύ 
του εκτοπίσματος του πλοίου εντός ύδατος ειδικού βάρους 1.023 στην έμφορτον 
γραμμή ισάλου που αντιστοιχεί εις την καθορισθείοα γραμμή εξάλων θέρους και 
του άφορτου εκτοπίσματος του πλοίου. 

(23) «Άφορτο εκτόπισμα» σημαίνει το εκτόπισμα ενός πλοίου σε μετρικούς 
τόννους χωρίς φορτίο, καύσιμα, λιπαντικά, θαλάσσιο έρμα, γλυκό και τροφοδοτικό 
ύδωρ στις Δεξαμενές, αναλώσιμα υλικά, επιβάτες και πλήρωμα με τις αποσκευές 
τους. 

(24) «Διαχωρητικότης» χώρου σημαίνει τον λόγο του όγκρυ μέσα στον χώρο που 
υπολογίζεται άτι θα καταλαμβάνεται από νερό και του συνολικού όγκου αυτού 
του χώρου. 

(25) «'Ογκοι» και «Επιφάνειες» του πλοίου θα υπολογίζονται σε όλες τις πε¬ 
ριπτώσεις μέχρι εξωτερικά των νομέων. 

(26) Ανεξάρτητα από τις Διατάξεις της παραγράφου (6) του κανονισμού αυτού, για 
τους σκοπούς των κανονισμών 13,13Β, 13Ε και 18(4) του παραρτήματος αυτού, «νέο 
πετρελαιοφόρο» είναι εκείνο: 

(ο) τον οποίου το συμβόλαιο κατασκευής υπογράφηκε μετά την Ιη Ιουνίου 
1979, ή 

(β) σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο κατασκευής η τρόπιδά του 
’ τέθηκε ή βρίσκετο σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής μετά την 1η 
' Ιανουάριου του 1980, ή 

(γ) παραδόθηκε μετά την Ιη Ιουνίου 1982, ή 

(Δ) υπέστει μετασκευή ευρείας έκτασης: 

(ι) της οποίας το συμβόλαιο υπογράφηκε μετά την 1η Ιουνίου 1979, ή 

(ιι) σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο οι εργασίες μετασκευής 
άρχισαν μετά την Ιη Ιανουάριου 1980, ή 

(ιιι) αυτή περατώθηκε μετά την 1η ΙουνίΟΤ3ζΤ982, με εξαίρεση τα 
πετρελαιοφόρα 70.000 τόννων νεκρού βάβΡύς (ϋΆΤ) και πάνω, 
Ο ορισμός της παραγράφου (6) του κανονισμού αυτού θα εφαρμό¬ 
ζεται για τους σκοπούς του κανονισμού 13 (I) του παραρτήματος 
αυτού. 

(27) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του κανονισμού αυτού, για 
τους σκοπούς των έανον.σμών 13, Ι3Α, 13Β, 13Γ, Ι3Δ, 18(5), 18(6Χγ)του παραρτή¬ 
ματος αυτού «υπάρχον πετρελαιφόρον» είναι εκείνο που δεν είναι νέο όπως ορίζεται 
στη παράγραφο 26 του κανονισμού αυτού. 

(28) 1 « Αργό πετρέλαιο- σημαίνει κάθε μίγμα υγρών υδρογονανθράκων που απα¬ 
ντάται σε φυσική κατάσταση στη γη. ανεξάρτητα αν επεξεργάζεται ή όχι για να 
καταστή κατάλληλο για μεταφορά και περιλαμβάνει: 

(α) το αργά πετρέλαιο από το οποίο μπορεί να έχουν αφαιρεθεί ωριομένα 
κλασματικά αποστάγματα' και 

(β) το αργό πετρέλαιο στο οποίο μπορεί να έχουν προοτεθή ωριομένα 
κλασματικά αποστάγματα. 

(29) «Δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου» σημαίνει το Δεξαμενόπλοιο που ασχο- 
λείται με την μεταφορά αργού πετρελαίου. 

(30) «Δεξαμενόπλοιο προϊόντων» σημαίνει, το Δεξαμενόπλοιο που ασχολείται με 
την μεταφορά πετρελαίου, άλλου εκτός του αργού πετρελαίου. 

Κανονισμός 2 

Εφαρμογή 

(1) Εκτός εάν άλλως ρητώς ορίζεται οι Διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος θα 
εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία. 

(2) Στα πλοία, εκτός τον πετρελαιοφόρων με χώρους φορτίου, που είναι κατα¬ 
σκευασμένοι και χρησιμοποιούνται για την μεταφορά πετρελαίου χύδην, συνολικής 
χωρητικότητος 200 κυβικών μέτρων ή περισσότερο, οι απαιτήσεις των Κανονισμών 


9, 10, 14. 15(1), (2) και (3), 18, 20 και 24(4) του παρόντος Παραρτήματος για 
πετρελαιοφόρα θα εφαρμόζονται οτην κατασκευή και λειτουργία αυτών των χώρων, 
εκτός της περιπτώσεως που αυτή η συνολική χωρητικότητα είναι μικρότερη από 
1.000 κυβικά μίτρα κατά την οποία μπορούν να εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις των 
Κανονισμών 15(4) αυτού του Παραρτήματος αντί του κανονισμού 15(1), (2) και (3). 

(3) ' Οταν φορτίο που υπδκειται στις διατάξεις του Παραρτήματος II της παρούσης 
Γυμβάσεως, μεταφέρεται σε χώρο φορτίου πετρελαιοφόρου θα εφαρμόζονται επίσης 
οι σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος Π της παρούσης Συμβάσεως. 

(4) (α) Οιοδήποτε υδροπτέρυγο, αερδστρωμνο όχημα κα» άλλο νέου τύπου 

σκάφος (επιφάνειας, υποβρύχιο κλπ.) του οποίου τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά είναι τέτοια που να καθιστούν την εφαρμογή των 
διατάξεων των Κεφαλαίων II και 11} του παρόντος Παραρτήματος, που 
αναφέρονται στην κατασκευή και εξοπλισμό, παρόλογα,ή ανέφικτη 
μπορεί να εξαιρεθεί από την Αρχή από τις παρούσες διατάξεις υπό τον 
όρο ότι η κατασκευή και ο εξοπλισμός του πλοίου τούτου παρέχει Ιση 
προστασία κατά της ρυπάνσεως από πετρέλαιο, εν όψει της υπηρεσίας 
για την οποία προορίζεται. 

(β) Λεπτομέρειες από, κάθε τέτοια εξαίρεση που παρέχεται από την Αρχή 
θα αναφέρονται στο Πιστοποιητικό που καθορίζεται στον Κανονισμό 5 
του παρόντος Παραρτήματος. 

(γ) Η Αρχή που επιτρέπει οιοδήποτε εξαίρεση τέτοιου είδους θα πρέπει το 
δυνατόν ταχύτερο και, εν πάσει περιπτώσει μέσα σε χρονική περίοδο το 
πολύ ενενήντα ημερών να κοινοποιεί στον Οργανισμό τις λεπτομέρειες 
και τούς λόγους της εξαιρέσεως αυτής και ο Οργανισμός θα πρέπει 
να τις κοινοποιεί στα Μέρη της Συμβάσεως προς πληροφόρησή τους και 
τις αναγκαίες ενέργειες αν χρειασθεί. 


Κανονισμός 3 
Ισοδύναμα 

(1) Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση σε πλοίο οιουδήποτε 
εξαρτήματος, υλικού, εργαλείου ή συσκευής ως εναλλακτικού προς εκείνο που 
απαιτείται από τον παρόν Παράρτημα, εαν αυτά το εξάρτημα, υλικό, εργαλείο ή 
συσκευή είναι τουλάχιστον τόσον αποτελεσματικό όσον αυτά που απαιτούνται από 
το παρόν Παράρτημα. Η εξουσία της Αρχής δεν επεκτείνεται στο να υποκατα- 
στήσει τις λειτουργικές μεθόδους για τον έλεγχο της απορρίψεως του πετρελαίου με 
ισοδύναμες των χαρακτηριστικών σχεδιάσεως και κατασκευής που καθορίζονται 
από τους Κανονισμούς τόυ παρόντος Παραρτήματος. 

(2) Η Αρχή η οποία επιτρέπει εξάρτημα, υλικό, εργαλείο, συσκευή σαν εναλ¬ 
λακτικό προς εκείνο που απαιτείται από το παρόν Παράρτημα θα κοινοποιεί στον 
Οργανισμό λεπτομέρειες περί τούτου προ κοινοποιήσεως στα Μέρη της Συμβάσεως 
για πληροφόρηση και αναγκαίες ενέργειες εάν χρειασθεί. 

Κανονισμός 4 
Επιβιωρήους και Έλεγχοι 

(!) Οιοδήποτε δεξαμενόπλοιο άνω των 150 κ.ο.χ. και οιοδήποτε πλοίο άνω των 
400 κ.ο.χ. θα υπόκειται στις επιθεωρήσεις που καθορίζονται κατωτέρω: 

(α) Αρχική επιθεώρηση πριν το πλοίο τεθεί σέ λειτουργία ή πριν το 
Πιστοποιητικό το απαιτούμενο από τον Κανονισμό 5 του παρόντος 
Παραρτήματος εκδοθεί για πρώτη φορά, η οποία θα περιλαμβάνει 
πλήρη επιθεώρηση της κατασκευής του, του εξοπλισμού, συστημάτων, 
εξαρτημάτων. Διατάξεων και υλικών στην έκταοη που το πλοίο καλύ¬ 
πτεται από το παρόν Παράρτημα. Αυτή η επιθεώρηση θα είναι τέτοια 
ώστε να βεβαιώνεται ότι, η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα συστήματα, τα 
εξαρτήματα, οι διατάξεις και τα υλικά συμμορφώνονται πλήρως με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος. 

(β) Περιοδικές επιθεωρήσεις κατά Διαστήματα, καθοριζόμενα από την Αρ¬ 
χή που να μη υπερβαίνουν τα πέντε έτη και που θα είναι τέτοιες, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι, η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα συστήματα, τα εξαρ¬ 
τήματα, οι διατάξεις και το υλικό συμμορφώνονται πλήρως με τις 
απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος. 

(γ) Τουλάχιστον μία ενδιάμεση επιθεώρηση κατά την διάρκεια ισχύος του 
Πιστοποιητικού που θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο 
εξοπλισμός και τα σχετικά αντλητικά συστήματα και τα συστήματα 
σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τοιούτων παρακολουθήσεως 
και ελέγχου της απορρίψεως πετρελαίου, των συστημάτων πλύσεως με 
αργό πετρέλαιο, των συσκευών διαχωριστήρων πετρελαίου/ύδατος και 
συστημάτων Διύλίσεως πετρελαίου, συμμορφώνονται πλήρως με τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος και είναι σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας. Στις περιπτώσεις που μόνο μία ενδιάμεση επι¬ 
θεώρηση λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού, 
αυτή δεν θα πραγματοποιείται ενωρίτερον των έξι μηνών προ. ούτε 
αργότερα των έξι μηνών μετά από την ημερομηνία του μέσου της 
περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού. Τέτοιες ενδιάμεσες επιθεωρήσεις 
θα οπισθογράφονται στο Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος. 

(2) Η Αρχή θα καθορίζει την λήψη καταλλήλων μέτρων για πλοία που δεν 
υπόκεινται στις Διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, για να 
εξασφαλίζει ότι οι εφαρμοστέες διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, πληρού- 
νται. 
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(3) (α) Επιθεωρήσεις πλοίων «ου αφορούν στην υλοποίηση των διατάξεων του εκδίδεται μενβ απο επιθεώρηση, σύμφωνα μα τις διατάξεις του Κανονισμού δ του 


παρόντος [Παραρτήματος 6α διενεργοΰνται από όργανα της Αρχής. Η 
Αρχή πάντως μπορεί να εμπιστευθεί τις επιθεωρήσεις είτε σε επιθεωρη¬ 
τές διορισμένους γι’ αυτό το σκοπό, είτε σε οργανισμούς αναγνωρισμέ¬ 
νους απ’ αυτήν. 

(β) ΚΙ Αρχή 2ε δεαπίζει διατάξεις για την διενέργεια εκτάκτων ελέγχων 
'κατά την διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού. Οι έλεγχοι αυτού του 
τύπου θα βεβαιώνουν ότι, το πλοίο και ο εξοπλισμός του παραμένουν από 
κάβε άποψη εις ικανοποιητική κατάσταση για την υπηρεσία που το πλοίο 
προορίζεται. Αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται από κρατι¬ 
κές υπηρεσίες ελέγχου ή από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές ή από 
αναγνωρισμένους οργανισμούς ή απ’ άλλα Μέρη κατόπιν αινήσεως της 
Αρχής. Όταν η Αρχή κατά τις διατάξεις της παραγράφου (I) του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού επιβάλλει ετήσιες υποχρεωτικές επιθεωρήσεις οι 
ανωτέρω έκτακτοι έλεγχοι δεν 8 α είναι απαραίτητοι. 

(ν) Αρχή που διορίζει επιθεωρητές ή αναγνωρισμένους οργανισμούς να 
εκτελούν επιθεωρήσεις και ελέγχους, όπως ορίζεται στις υποπαραγρά- 
<?ους (α) και (β) της παρούσης παραγράφου. Οφείλει τουλάχιστον να 
εξουσιοδοτεί κάθε διορισμένο επιθεωρητή ή αναγνωρισμένο οργανισμό 

να: 

(ι) απαιτεί επισκευές σ’ ένα πλοίο - και 

(α) να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και ελέγχους αν ζητηθούν από τις 
αρμόδιες αρχές του λιμένος κατάπλου- του πλοίου. Η Αρχή 6α 
γνωστοποιήσει στον Οργανισμό τις ειδικές ευθύνες και τις προϋ¬ 
ποθέσεις της εξουσισδοτήσεως που δίδονται στους διορισμένους 
επιθεωρητές ή αναγνωρισμένους οργανισμούς, για την διανομή στα 
Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου για την ενημέρωση των οργάνων 
τους. 

(3) Όταν ένας διορισμένος επιθεωρητής ή αναγνωρισμένος οργανισμός 
κρίνει ότι, η κατάσταση του πλοίου ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρί- 
υεται ουσιωδώς προς τα στοιχεία του Πιστοποιητικού ή η κατάστασή του 
είναι τέτοια που να μη δύναται να ταξιδεύση χωρίς να προξενήσει αδι¬ 
καιολόγητο κίνδυνο ζημιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, τότε ο επιθεωρη- ■ 
τής ή ο οργανισμός θα βεβαιώνει αμέςως ότι, έλαβαν χώρα ενέργειες 
άποκαταστάσεως και θα ενημερώνει εν ευθέτω χρόνω την Αρχή. Εάν 
οι ενέργειες δια την αποκατάσταση δεν γίνουν, το Πιστοποιητικό δέον 
όπως αποσύρεται με άμεσο ενημέρωση της Αρχής και εάν το πλοίο 
ευρίσκεται σε λιμένα άλλου Μέρους δα ειδοποιηθούν αμέσως οι αρμόδιες 
Αρχές του λιμένος «ου ευρίσκεται το πλοίο. Όταν ένα όργανο της 
Αρχής διορισμένος επιθεωρητής ή αναγνωρισμένος οργανισμός έχει 
ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του λιμένος προσεγγίσεως πλοίου, η εν- 
διαφερόμενη Κυβέρνηση του λιμένος προσεγγίσεως, δα παρέχει στο όρ¬ 
γανο αυτό, επιθεωρητή ή οργανισμό κάθε αναγκαία βοήθεια ή συμπαρά¬ 
σταση για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των σύμφωνα με τις διατά¬ 
ζεις τσυ παρόντος Κανονισμού. ' Οπου τούτο είναι εφαρμοστέο, η Κυ¬ 
βέρνηση του λιμένος προσεγγίσεως του πλοίου δα λάβη τέτοια μέτρα 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι. το πλοίο δεν θ' αποπλεύση μέχρις ότου 
δύνοται να ταξιδεύση ή να αποπλεύση από το λιμάνι για να κατευθυνθεί 
©την πλησιέστερη κατάλληλη διαθέσιμη επισκευαστική βάση, χωρίς να 
προκαλέση αδικαιολόγητο απειλή προσβολής του θαλασσίου περιβάλ¬ 
λοντος. 

(ε) Σε αάθε περίπτωση, η ενδιαφερόμενη Αρχή δα εγγυάται πλήρως την 
πληρότητα και αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων και ελέγχων και 
θ' αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει· τις απαραίτητες δια¬ 
τάξεις για να εκπληρωθεί η υποχρέωση αυτή. 

(41 (α) Η κατάσταση του πλοίου και του εξοπλισμού του δα διατηρείται κατά 

τρόπον που να πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, 
ώστε να εξασφαλίζεται, ότι το πλοίο από κάθε άποψη εξακολουθή να 
είναι ικανό να ταξειξεύαη χωρίς να προκαλή αδικαιολόγητο απειλή 
προσβολής του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

(β) Μετά το πέρας κάθε επιθεωρήσεως του πλοίου κατά την παράγραφο (1) 
του παρόντος Κανονισμού, δεν θα γίνεται καμμία αλλαγή στην κατα¬ 
σκευή, εξοπλισμό, συστήματα, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικό που καλύ¬ 
πτονται από την επιθεώρηση, χωρίς την παρέμβαση της Αρχής, εκτός 
από την άμεση αντικατάσταση του σχετικού εξοπλισμού και εξαρτημά¬ 
των. 

(γ) Οποτεδήποτε συμβαίνει ατύχημα σε πλοίο ή διαπιστώνεται κάποιο ελάτ¬ 
τωμα το οποίο ουσιωδώς επηρεάζει την ακεραιότητα του πλοίου ή την 
αποτελεσματικότητα ή την πληρότητα του εξοπλισμού του την καλυ- 
πτομένη από το παρόν Παράρτημα, ο Πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης θ* 
οναφέρει στην Αρχή με πρώτη ευκαιρία, στον αναγνωρισμένο οργα¬ 
νισμό ή στον διορισμένο επιθεωρητή τον υπεύθυνο για την έκδοση του 
σχετικού Πιστοποιητικού, ο οποίος θ' αρχίση έρευνα για να αποφασίση 
αν η επιθεώρηση που απαιτείται από την παράγραφο (1) του παρόντος 
Κανονισμού είναι αναγκαία. Αν το πλοίο ευρίσκεται σε λιμάνι άλλου 
Μέρους, ο πλοίαρχος ?) ο πλοιοκτήτης θ' αναφέρη αμέσως^στις αρμό¬ 
διες Αρχές του λιμένος προσεγγίσεως και ο διορισμένος επιθεωρητής ή 
ο αναγνωρισμένος οργανισμός δά εξακρίβωση ότι, έχει γίνει αναφορά 
ουτού του τύπου. 

Κανονισμός 3 
Έκδοση Πιστοποιητικού 

< 

(!) Διεθνές Πιστοποιητικό γιε την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πετρέλαιο θα 


παρόντος Παραρτήματος σε κάθε πετρελαιοφόρο, ολικής χωρητικότητος 150 κόρων 
και άνω και σε κάθε άλλο πλοίο ολικής χωρητικότητος 400 κόρων και άνω, τα οποία 
εκτελούν πλόες προς λιμένας ή τερματικούς σταθμούς μακράν της ακτής που 
ευρίσκονται στην δικαιοδοσία άλλων Μερών της Συμβάσεως. Σε περίπτωση υπαρ¬ 
χόντων πλοίων η απαίτηση αυτή θα εφαρμόζεται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία 
της θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως. 
ι 

(2) Τέτοιο Πιστοποιητικό θαεκδίδεται είτε από την Αρχή είτε από οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή οργανισμό, δεόντως εξουσιοδοτημένο υκ' αυτής. Σε κάθε περίπτωση η 
Αρχή αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για το πιστοποιητικό. 

Κανονισμός 6 

Έκδοση πιστοποιητικού από άλλη Κυβέρνηση 

(!) Η Κυβέρνηση ενός Μέρους της Συμβάσεως μπορεί, κατόπιν αιτήσεως της 
Αρχής να επιθεωρήσει ένα πλοίο και εάν βεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, να εκδώσει ή να εξουσιοδοτήσει την έκδοση 
Πιστοποιητικού για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πετρέλαιο σύμφωνα με το παρόν 
Παράρτημα. 

(2) Αντίγραφο του πιστοποιητικού και αντίγραφο της εκθέσεως επιθεωρήσεως θα 
'παραδίδεται το συντομώτερο δυνατό στην αιτούσα Αρχή. 

(3) Πιστοποιητικό που εξεδόθη με αυτόν τον τρόπο θα περιλαμβάνει έκθεση του 
γεγονότος ότι έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως της Αρχής και θα έχει την ίδια ισχύ 
και θα τύχει της ιδίας αναγνωρίσεως με το Πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος. 

(4) Ουδέν Διεθνές Πιστοποιητικό για την Αποφυγή Ρυπάνσεως από πετρέλαιο θα 
εκδίδεται για πλοία που ταξιδεύουν με σημαία Κράτους που δεν είναι συμβαλλόμε¬ 
νο Μέρος. 

Κανονισμός 7 
Τύπος του Πιστοποιητικού 

Το Διεθνές Πιστοποιητικό για την αποφυγή ρυπάνσεως από πετρέλαιο θα 
συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα της χώρας η οποία το εκδίδει σε τύπο ανταπο- 
κρινόμενο προς το πρότυπο που δίδεται στο Προσάρτημα Ιϊ του παρόντος Παραρτή¬ 
ματος. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι ούτε η Αγγλική ούτε η Γαλ¬ 
λική, το κείμενο θα περιλαμβάνει μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες. 

Κανονισμός 8 

διάρκεια Πιστοποιητικού 

(1) Τα Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάνσεως Πετρελαίου θα εκδίδεται 
για περίοδο καθοριζόμενη από την Αρχή, που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη βπό 
"■την ημερομηνία της εκδδσεως υπό την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση πετρελαιο- 
Γφόρου που λειτουργεί μα δεξαμενές'ακοκλειστικά για καθαρό έρμα, για περιορισμένη 

περίοδο που καθορίζεται στον Κανονισμό 13 (9) του παρόντος Παραρτήματος, η 
περίοδος ισχύος του Πιστοποιητικού δεν θα υπερβαίνει την τοιουτοτρόπως καθορι- 
ζομένη περίοδο. 

(2) Πιστοποιητικό θα παύση να ισχύη εάν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην 
κατασκευή, εξοπλισμό, συστήματα, εξαρτήματα, διατάξεις ή υλικά που απαιτούνται, 
χωρίς την παρέμβαση της Αρχής, εκτός από την απ' ευθείας αντικατάσταση ενός 
τέτοιου εξοπλισμού ή εξαρτημάτων ή εάν δεν έχουν εκτελεσθή οι ενδιάμεσες 
επιθεωρήσεις όπως έχουν καθορισθή από την Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 
4(1) (γ) του παρόντος Παραρτήματος. > 

(3) Πιστοποιητικό που εκδόθηκε για πλοίο Βα παύση να ισχύει με την αλλαγή 
της σημαίας του πλοίου τούτου στην σημαία μιας άλλης χώρας. Νέο Πιστοποιητικό 
θα εκδοθή μόνον εάν η Κυβέρνηση που εκδίδει τούτο είναι απόλυτα ικανοποιημένη 
ότι το πλοίο συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 4(4) (α) και 
(β) του παρόντος Παραρτήματος. Στην περίπτωση αλλαγής της σημαίας μεταξύ 
Κρατών Μερών εάν αιτηθή εντός τριών μηνών από της αλλαγής η Κυβέρνηση του 
Μέρους του οποίου την σημαία έφερε το πλοίο, θα μεταβίβαση το συντομώτερο 
δυνατό στην Αρχή αντίγραφο του Πιστοποιητικού που έφερε το πλοίο προ της 
αλλαγής και εάν είναι διαθέσιμο, αντίγραφο της σχετικής εκθέσεως της επιθεω- 
ρήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Κανονισμός 9 

Έλεγχος της αχορρίψαος πετρελαίου 

(I) Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (10) 6 (11) του παρόντος Παραρτή¬ 
ματος και της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού, κάθε απόρριψη στην 
θάλασσα πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου από τα πλοία, στα οποία το παρόν 
Παράρτημά εφαρμόζεται, θ' απαγορεύεται εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

' (α) γιο πετρελαιοφόρο εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (β) της παρούσης παραγράφου. 

(ι) το δεξαμενόπλοιο δεν είναι ο ε ειδική περιοχή - 

(ιι) το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται περισσότερο από 50 ναυτικά μιλιά απά 
. νην πλησιέστερη ακτή· 
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(ιιι) το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται σε πορεία- 

(ιυ) ο στιγμιαίας ρυθμός απορρίψεως του πετρελαίου δεν υπερβαίνει 
το 60 λίτρα γιε κάθε ναυτικό μίλι- 

(υ) η ολική ποσότητα πετρελαίου που ατίορρίφθηκε στην θάλασσα 
δεν υπερβαίνει για τε υπάρχοντα δεξαμενόπλοια 1/15,000 της 
ολικής ποσότητος του συγκεκριμένου φορτίου, του οποίου ένα μέ¬ 
ρος αποτελούσε το υπόλειμμα και για τα νέα ό/Ξ τ# 1/30,000 της 
ολικής ποσότητος του συγκεκριμένου φορτίου, του οποίου μέρος 
αποτελούσε ένα μέρος το υπόλειμμα, και 

(υι) το δεξαμενόπλοιο έχει σε λειτουργία σύστημα παρακολούθησης 
και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου και διάταξη δεξαμενής 
καταλοίπων όπως απαιτείται από τον κανονισμό 15 του παραρτήμα¬ 
τος αυτού. 

■ (β) Από πλοίο ολικής χωρητικότητος 400 κόρων'και άνω, εκτός πετρελαιο¬ 

φόρων και από, τα διπύθμενα (σεντίνες) του μηχανοστασίου, όχι όμως 
αντλιοστασίου πετρελαιοφόρου εκτός εάιν υπάρχει ανάμειξη με υπόλειμ¬ 
μα φορτίου πετρελαίου: 

(ι) το πλοίο δεν βρίσκεται σε μία ειδική περιοχή- 

(ιι) το πλοίο βρίσκεται πέραν από 12 ναυτικά μίλια από την πλησιέστε- 
ρη ακτή- 

(ιιι) το πλοίο βρίσκεται σε πορεία- 

(ιυ) η περιεκτικότητα πετρελαίου των αποβλήτων είναι μικροτέρα από 
100 μέρη στο εκατομμύριο, και 

(υ) το πλοίο έχει σε λειτουργία σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου 
της απόρριψης πετρελαίου, εξοπλισμό διαχωρισμού πετρελαίου/ 
νερού, φίλτρο πετρελαίου ή άλλη εγκατάσταση, όπως απαιτείται 
απά τον κανόνισμά 16 του παραρτήματος αυτού. 

(2) Σβ περίπτωση πλοίου ολικής χωρητικότητος κάτω των 400 κόρων εκτός των 
πετρελαιοφόρων, ενώ ευρίσκεται έξω από την ειδική περιοχή, η Αρχή θα εξασφα¬ 
λίζει, ότι είναι εξοπλισμένο, όσον είναι πρακτικώς δυνατόν και λογικό, με εγκατα¬ 
στάσεις που θα εξασφαλίζουν την αποθήκευση των υπολειμμάτων πετρελαίου στο 
πλοίο κάι την εκφόρτωση αυτών σε εγκαταστάσεις υποδοχής ή στην θάλασσα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου (I) (β) του παρόντος Κανονισμού. 

(3) Οποτεδήποτε ορατά ίχνη πετρελαίου, παρατηρηθούν επάνω ή κάτω απά την 
επιφάνεια του νερού, στην άμεση γειτνίαση ή στα απόνερα του πλοίου, οι Κυβερνή¬ 
σεις των Μερών της Συμβάσεως στην έκταση που δικαιολογημένα είναι σε θέση να 
ενεργούν έτσι, θα πρέπει να ενεργούν εγκαίρως τα γεγονότα, για να αποφανθούν.εάν 
έχει γίνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή του Κανονισμού 10 
του παρόντος Παραρτήματος. Η έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει ιδιαίτερα, τις 
καταστάσεις ανέμου και θάλασσας, την πορεία και την ταχύτητα του πλοίου άλλες 
πιθανές πηγές από ορατά ίχνη στην περιοχή και κάθε σχετική έκθεση της απορρί- 
ψεως του πετρελαίου. 

4) Οι διατάξεις της παραγράφου (I) του κανονισμού αυτού δεν εφαρμόζονται 
κατά την απόρριψη καθαρού ή διαχωρισμένου έρματος ή μη επεξεργασμένων 
πετρελαιοειδών μιγμάτων, των οποίων η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο, χωρίς 
αραίωση δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ) και τα οποία δεν 
προέρχονται από υδροσυλλέκτες αντλιοστασίου φορτίου και δεν έχουν αναμιχθεί με 
κατάλοιπα φορτίου. Οι διατάξεις της παραγράφου (I) (β) του κανονισμού αυτού, δεν 
. ιφαρμόζονται κατά την απόρριψη πετρελαιοειδών μιγμάτων που έχουν υποστεί 
• επεξεργασία με την προϋπόθεση τήρησης των ακόλουθων συνθηκών. 

(α) τα πετρελαιοειδή μίγματα δεν προέρχονται από τους υδροσυλλέκτες του 
αντιλιοστασίου φορτίου, 

(β) τα πετρελαιοειδή μίγματα δεν έχουν αναμιχθεί με κατάλοιπα φορτίου, 

(γ) το περιεχόμενο πετρέλαιο χωρίς αραίωση των καταλοίπων δεν υπερβαίνει 
τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ)· και 

(δ) το πλοίο έχει σε λειτουργία σύστημα φίλτρου πετρελαίου, σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις του κανονισμού 16 (7) τοο παραρτήματος αυτού. 

(5) Καμμία απόρριψη στην θάλασσα δεν θα περιέχει χημικά ή άλλες ουσίες 08 . 
ποσότητες ή συγκεντρώσεις που είναι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον ή 
άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για να εξαπατήσουν τις συνθήκες απορρίψεως 
που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. 

(6) ϊα κατάλοιπα του πετρελαίου που δεν μπορούν να απορριφθούν«ην θάλασσα 
σύμφωνα με τις παραγράφους (1), (2) και (4) του παρόντος Κανονισμού θα παραμεί- 
νουν στο πλοίο ή θα απορριφθοϋν στις εγκαταστάσεις υποδοχής. 

Κανονισμός 18 

Μέθοδοι για την αποφυγή ρυπάνσεως από πετρέλαιο από πλοία 
που ταξαδεύουν οε ειδικές περιοχές. 

(I) Κατά την εφαρμογή.του παρόντος Παραρτήματος οι ειδικές περιοχές είναι η 
Μεσόγειος θάλασσα, η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, η περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου, η περιοχή της Ερυθρός θάλασσας και η περιοχή των .Κόλπων» που κα¬ 
θορίζονται ως εξής; 

(α> Η περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης σημαίνει την Μεσόγειο θάλασσα, 
συμπεριλαμβανομένων των κόλπων και των θαλασσών εντός αυτής με 
σύνορο μεταξύ της Μεσογείου θαλάσσης και της Μαύρης Θάλασσας 


τον παράλληλο 4Ι°Β και αριοθετουμένης στα δυτικά απά τα στενά του 
ΟΙΒΚΑίΤΑΚ με τον μεσημβρινά των 5°36' Δ. 

(β) Η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας σημαίνει την Βαλτική Θάλασσα με 
τον Κόλπο της ΒΟΤΗΝΙΑ, το Κόλπο της ΡΙΝΙΑΝΟ και την είσοδο στην 
Βαλτική Θάλασσα περικλειομένη από τον Παράλληλο του 5ΚΑ9Υ στο 
5ΚΑΟΕΚΚΑΚ στις 57°44,δ'Β. 

(γ) Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου σημαίνει το» Εύξεινο Πόντο με το 
σύνορο μεταξύ της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου, αποτελούμενο 
από τον παράλληλο 4Ι°Β. ’ 

(δ) Η περιοχή της Ερυθρός Θάλασσας σημαίνει την Ερυθρά Θάλασσα που 
περιλαμβάνει τούς Κόλπους του $ΙίΕΖ και της ΑΡΑΒΑ στα Νότια από 
την λοξοδρομική καμπύλη μεταξύ του ΚΑ5 $1ΑΝΕ (Ι2°8.5' Β 43“19.6' Α) 
και ΗΙΙ5Ν ΜΙέΚΑΟ (Ι2”40.4Τ Β, 43°30.2' Α). 

(ε) Η περιοχή των Κόλπων σημαίνει την θαλάσσια περιοχή που κείται 
βορειοδυτικά της λοξοδρομικής καμπύλης μεταξύ του ΚΑ5 Αί ΜΑΘΟ 
(22°3<Χ Β, 59°48· Α) και ΚΑ5 ΑΣ ΡΑδΤΕΗ (25°04· 3, 6Ι°25’ Α). 

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του κανονισμού II του παρορτήματος 
αυτού: 

(α) απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρε- 
λαιώδους μίγματος από κάθε πετρελαιοφόρο και από κάθε πλοίο ολικής 
χωρητικότητας 400 κόρων και πάνω που δεν είναι πετρελαιοφόρο, όταν 
αυτό βρίσκεται σε ειδική περιοχή. 

(β) απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρε- 
λαιώδους μίγματος από πλοίο ολικής χωρητικότητας κάτω απά 400 
κόρους που δεν είναι πετρελαιοφόρο όταν αυτό βρίσκεται σε ειδική 
περιοχή, εκτός άν η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο των αποβλήτων χωρίς 
αραίωση δεν είναι μεγαλύτερη από 15 ΡΡΜ (μέρη ανά εκατομμύριο 
μερών) ή εναλλακτικά άταν ικανοποιούνται άλες οι παρακάτω συνθήκες: 

(ι) το πλοίο βρίσκεται κανονικά σε πορεία. 

(ιι) η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο των αποβλήτων είναι μικρότερη 
από 100 ΡΡΜ (μερών ανά εκατομμύριο μερών) και 

(ιιι) η απόρριψη πραγματοποιείται όσο είναι πρακτικά δυνατό μακρυά 
από την ακτή, αλλά σε καμμία περίπτωση λιγότερο από 12 ναυτι- 
• κά μίλια από την πλησιέστερη ακτή. 

(3) (α) Οι διατ&ξεις της παραγράφου (2) του κανονισμού αυτού, δεν θα εφαρμό¬ 

ζονται όταν γίνεται απόρριψη καθαρού έρματος, ή έρματος που προέρχε¬ 
ται από δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος. 

(β) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (2) (α) του κανονισμού αυτού δεν θα 
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις απόρριψης επεξεργασμένου νερού, των 
υδροσυλλεκτών των χώρων του μηχανοστασίου, με την προΟπόθεση ότι 
ικανοποιούνται όλες οι παρακάτω συνθήκες: 

(ι) το νερό των υδροσυλλεκτών δεν προέρχεται από τους υδροσυλλέ¬ 
κτες του αντλιοστασίου φορτίου- 

(ιι) το νερό των υδροσυλλεκτών δεν αναμίχθηκε με κατάλοιπα φορτίου 
πετρελαίου, 

(ιιι) το πλοίο βρίσκεται κανονικά σε πορεία, 

(ιυ) η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο των αποβλήτων δεν υπερβαίνει τα 
15 ΡΡΜ (μέρη ανά εκατομμύριο) 

(υ) το πλοίο ζχει σε λειτουργία συσκευή φίλτρου που είναι σύμφωνη 
με τον κανονισμό 16(7) του παραρτήματος αυτού, και 
(υι) το σύστημα φίλτρων είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό διακοπής, ο 
οποίος θα εξασφαλίζει την αυτόματη διακοπή της απόρριψης, όταν 
η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο των αποβλήτων υπερβεί τα 15 ΡΡΜ 
(μερών ανά εκατομμύριο). 

(4) (α) Σε καμμιά περίπτωση το απορριπτόμενο νερό δεν θα περιέχει χημικές ή 

άλλες ουσίες σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις που είναι επιβλαβείς για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, ή χημικές ή άλλες ουσίες που εισάγονται με σκο¬ 
πό την καταστρατήγηση των συνθηκών απόρριψης, που καθορίζονται 
στον κανονισμό αυτόν. 

(β) τα κατάλοιπα πετρελαίου που δεν είναι δυνατό να απορριφθούν στη 
θάλασσα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (2) ή (3) του 
κανονισμού αυτού, θα κρατούνται στο πλοίο, ή θα παραδίδονται σε 
ευκολίες υποδοχής. 

(5) Τίποτα στον παρόντα Κανονισμό δεν θ’ απαγορεύει ένα πλοίο στο ταξείδι του, 
μόνο μέρος του οποίου είναι σε ειδική περιοχή, να απορρίπτει έξω από την ειδική 
περιοχή σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος. 

(6) Οποτεδήποτε παρατηρηθούν ορατά ίχνη πετρελαίου επάνω ή κάτω αηά την 
επιφάνεια τφυ νερού στην άμεση γειτνίαση του πλοίου ή στα απόνερα αυτού, οι 
Κυβερνήσεις των Μερών της Συμβάσεως κατά την έκταση που λογικά μπορούν να 
ενεργήσουν θα πρέπει να ερευνούν εγκαίρως τα γεγονότα, για να εξάγουν συμπερά¬ 
σματα, αν έχει λάβει χώρα παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή του 
Κανονισμού 9 του παρόντος Παραρτήματος. Η έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει, 
ιδιαίτερα, τις καταστάσεις ανέμου και θάλασσας, την πορεία κα» την ταχύτητα του 
πλοίου, άλλες πιθανές πηγές των ορατών ιχνών στην περιοχή και κάθε σχετική 
εγγραφή απορρίψεως πετρελαίου. 

(7) Εγκαταστάσεις υποδοχής στις ειδικές περιοχές: 

(α) Περιοχές Μεσογείου,. Ευξείνου Πόντου και Βαλτικής Θάλασσας 

(ι) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους της Συμβάσεως, η παραλιακή γραμμή 
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της οποίας συνορεύει με μία ειδική περιοχή, αναλαμβάνει να 
εξασφαλίσει όχι αργότερα από την ! Ιανουαρίου του 1977, ότι όλοι 
ο> τερματικοί σταθμοί φορτώσεως πετρελαίου και οι λιμένες με 
επισκευαστικές βάσεις μέσα στην ειδική περιοχή θα είναι εφω- 
διασμένοι με εγκαταστάσεις επαρκείς για την υποδοχή και την 
κατεργασία όλου του ακαθάρτου έρματος και του ύδατος πλύσεως 
των δεξαμενών από πετρελαιοφόρα. Επιπροσθέτως όλοι οι λιμένες 
μέσα στην ειδική περιοχή θα διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις 
υποδοχής για άλλα κατάλοιπα και μίγματα πετρελαίου από όλα τα 
πλοία. Αυτές οι εγκαταστάσειξ θα έχουν χωρητικότητα για να αντα¬ 
ποκρίνομαι στις ανάγκες των πλοίων που τις χρησιμοποιούν, 
χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

(ιι) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους που έχει στην δικαιοδοσία της 

εισόδους σε θαλάσσιους διαύλους με μικρό βάθος πράγμα το οποίο 
θα μπορούσε να απαιτήσει μείωση του βυθίσματος με την απόρριψή 
έρματος, αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την διάθεση των ευκολιών, 
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) (ι) της πα*)ύσης 
παραγράφου, αλλά με τον όρο, ότι τα πλοία, που υποχρεούμαι να 
απορρίπτουν ακάθαρτα υπολείμματα ή ακάθαρτο έρμα, μπορεί να 
έχουψ κάποια καθυστέρηση. 

(ιιι) Κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ της θέσεως σε ισχύ τής 
πσρούσης Συμβάσεως (εάν είναι νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 
1977) και της I Ιανουαρίου του 1977 τα πλοία ενώ ταξειδεύουν σε 
ειδικές περιοχές θα συμμορφώνομαι με τις απαιτήσεις του κα¬ 
νονισμού 9 του παρόμος Παραρτήματος. Εν τούτοις οι Κυβερ¬ 
νήσεις των Μερών, οι παράκτιες γραμμές των οποίων συνορεύουν 
με τις ειδικές περιοχές σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο, 
μπορούν να καθιερώσουν μία ημερομηνία πριν από της ! ϊανουα- 
ρίου 1977, αλλά μετά την ημερομηνία της θέσεως σε ισχύ της πα- 
ρούσης Συμβάσεως από την οποία οι απαιτήσεις του παρόμος 
Κανονισμού σχετικά με τις ειδικές περιοχές θα έχουν εφαρμογή: 

(1) έάν όλες οι εγκαταστάσεις υποδοχής που απαιτούμαι, είναι 
διαθέσιμες κατά την ημερομηνία, που έχει ορισθεΐ και 

(2) με τον όρον, ότι τα ενδιαφερόμενο Μέρη θα ανακοινώσουν 
στον Οργανισμό την ημερομηνία που ορίσθηκε τουλάχιστον 
έξι μήνες πριν, για να κοινοποιηθεί στα άλλα Μέρη. 

(ιυ) Μετά απο την I Ιανουαρίου 1977 ή την ημερομηνία που καθιερώ¬ 
θηκε σύμφωνα μ* την υποπαράγραφο (α) (ιιι) της παρούσης παρα¬ 
γράφου, αν είναι ενωρίτερο, κάθε Μέρος θα γνωστοποιεί στον 
Οργανισμό για την πληροφόρηση όλων των συμβαλλομένων εν¬ 
διαφερομένων Κυβερνήσεων, εφ* όλων των περιπτώσεων που οι 
διευκολύνσεις θεωρούμαι ότι είναι ανεπαρκείς. 

(β) Περιοχή της Ερυθρός Θαλάσσης και των Κόλπων: 

(ι) Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους, η παραλιακή γραμμή της οποίας 
συνορεύει μέ τις ειδικές περιοχές αναλαμβάνει να διαβεβαιώσει, 
όσον είναι δυνατό πιο σύμομα ότι όλοι οι τερματικοί σταθμοί 
φορτώσεως πετρελαίου και οι λιμένες με επισκευαστικές βάσεις, 
εμδς αυτών των ειδικών περιοχών, διαθέτουν εγκαταστάσεις 
επαρκείς για την υποδοχή και την κατεργασία όλου του ακάθαρτου 
έρματός και του ύδατος πλύσεως ιών δεξαμενών απο τα πε¬ 
τρελαιοφόρα. Επιπροσθέτως όλα τα λιμάνια εμάς αυτών των 
ειδικών περιοχών θα εφοδιάζομαι με επαρκείς εγκαταστάσεις 
υποδοχής για άλλα κατάλοιπα και μίγμπτα πετρελαίου απ' όλα τα 
πλοία, Οι ευκολίες αυτές θα έχουν επαρκή χωρητικότητα για να 
αμαποκριθούν στις ανάγκες των πλοίων που να τις χρησιμοποιούν, 
χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

(ιι) Η Κυβέρνηση που έχει στην δικαιοδοσία της εισόδους σε θαλάσ¬ 
σιους διαύλους με μικρό βάθος που ίσως απαιτούσαν μείωση 
του βυθίσματος με την απόρριψη του έρματος, θα εξασφαλίζει την 
διάθεση των διευκολύνσεων, που αναφέρομαι στην υποπαράγραφο 
(β) (0 της* παρούσης παραγράφου, αλλά με τον όρο, τα πλοία που 
υποχρεούνται να εκκενώνουν ακάθαρτα υπολείμματα ή ακάθαρτο 
έρμα, ίσως υφίσταμαι κάποια καθυστέρηση. 

(ιιι) Κάθε ενδιαφερόμενο Μέρος θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό τα 
μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγρά- 
φων (β) (ι) και (ιι) της παρούσης παραγράφου. Μετά την λήψη 
επαρκών κοινοποιήσεων ο Οργανισμός θα ορίσει μια ημερομηνία 
κατά την οποία οι απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού σε σχέση με 
την εν λόγω περιοχή, θα εφαρμοσθούν. Ο Οργανισμός θα γνω¬ 
στοποιεί σ’ όλα τα Μέρη την ημερομηνία που ορίσθηκε, όχι λιγό¬ 
τερο από δώδεκα μήνες πριν από αυτήν την ημερομηνία. 

(ιν) Κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ της θέσεως εν ισχύι της 
παρούσης Συμβάσεως και της ημερομηνίας που ορίσθηκε τα πλοία, 
όταν ταξιδεύουν στην ειδική περιοχή θα συμμορφώνομαι με τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού 9 του παρόμος Παραρτήματος. 

(υ) Μετά απ’ αυτή την ημερομηνία τα πετρελαιοφόρα που φορτώνουν 
σε λιμάνια αυτών των ειδικών περιοχών όπου τέτοιες διευκολύνσεις 
δεν είναι ακόμα διαθέσιμες, θα συμμορφώνομαι επίσης με τις απαι¬ 
τήσεις αυτού του Κανονισμού. Εν τούτοις τα πετρελαιοφόρα που 
εισέρχομαι σε αυτές τις ειδικές περιοχές για να φορτώσουν θα 
λαμβάνουν κάθε πρόνοια να εισέρχωμαι στην περιοχή με καθαρό 
έρμα. 

(υι) Μετά από την ημερομηνία που θα εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις για 


την εν λόγω ειδική περιοχή κάθε Μέρος θα γνωστοποιεί στον 
Οργανισμό για την διαβίβαση στα ενδιαφερόμενο Μέρη όλες τις 
περιπτώσεις που οι διευκολύνσεις θεωρούμαι δη είναι ανεπαρκείς. 

(υιι) Τουλάχιστον οι εγκαταστάσεις υποδοχής, όπως ορίζεται στον 
Κανονισμό 12 του παρόμος Παραρτήματος θα υπάρχουν διαθέ- 
σιμες από της 0 Ιανουαρίου 1977 ή ένα χρόνο μετά την ημερο¬ 
μηνία της θέσεως σε ισχύ της παρούσης Συμβάσεως οποιαδήποτα 
από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενεστέρα. 

Κανομισμός 11 
Εξα ιρίσεις 

Οι Κανονισμοί 9 και 10’του παρόντος Παραρτήματος δεν θα εφαρμόζονται: 

(α) στην απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή ' μίγματος -πετρελαίου, 
αναγκαίου για την ασφάλεια του πλοίου ή για την διάσωση ανθρώπινης 
ζωής στην θάλασσα- ή 

(β). στην απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου που 
προκλήθηκε απά βλάβη του πλοίου ή του εξοπλισμού του: 

(ι) με τον όρο ότι έχουν ληφθεί όλες οι εύλογες προφυλάξεις μετά από 
την βλάβη ή την ανακάλυψη διαρροής για την εξουδετέρωση ή την 
ελάττωση αυτής- και 

(ιι) εκτός εάν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος ενήργησε με πρόθεση να 
προκαλέση βλάβη ή με αμέλεια και με επίγνωση ότι η βλάβη 
πιθανώς θα προκαλείτο- ή 

(γ) στην απόρριψη στην θάλασσα ουσιών που περιέχουν πετρέλαιο μετά από 
έγκριση της Αρχής όταν έγινε, με σκοπό να καταπολεμηθεί συγκεκρι¬ 
μένο περιστατικό ρυπάνσεως ώστε να περιορισθεί η βλάβη απά την ρύ¬ 
πανση. Η τοιούτου είδους απόρριψη θα τελεί υπό την αίρςρη της εγκρί- 
σεως της Κυβερνήσεως στην δικαιοδοσία της οποίας υπάρχη πρόθεση 
να πραγματοποιηθεί. 

Κανονισμός 82 
Εγκαταστάσεις υποδοχής 

(1) Σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού !0 του παρόντος Παραρτήματος, η 
Κυβέρνηση κάθε Μέρους αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ο’ όλους τους 
σταθμούς που γίνεται η φόρτωση πετρελαίου, στους λιμένες μα επισκευαστικές 
βάσεις και σ' άλλους λιμένες στους οποίους τα πλοία έχουν να εκφορτώσουν 
κατάλοιπα πετρελαίου, εγκαταστάσεις υποδοχής καταλοίπων και μιγμάτων πετρε¬ 
λαίου απά τα πετρελαιοφόρα και ?’ άλλα πλοία, επαρκείς ν’ αντακοκριθούν 
,οτις ανάγκες των πλοίων, που τις χρησιμοποιούν, χωρίς να προκαλείται αδικαιολό¬ 
γητη καθυστέρηση στα πλοία. 

(2) Εγκαταστάσεις υποδοχής σύμφωνα με την παράγραφο (I) του παρόντος 
Κανονισμού θα προβλέπονται: 

(α) σε όλους τους λιμένες και σταθμούς, όπου αργό πετρέλαιο φορτώνεται σε 
πετρελαιοφόρα, που έχουν, προ της αφίξεώς των συμπληρώσει ταξείδι με 
έρμα, διάρκειας όχι μεγαλυτέρας των 72 ωρών ή αποστάσεως μεγαλυτέ- 
ρας άπό 1.200 ν. μίλια- 

(β) σε όλους τους λιμένες και σταθμούς, όπου πετρέλαιο που δεν είναι αργό 
πετρέλαιο χύδην, φορτώνεται κατά μέσον όρον σε ποσότητα περισσό¬ 
τερη από 1.000 μετρικούς τόννους την ημέρα- 

(γ) σε όλους τους λιμένες που έχουν επι&ώυάοτικές βάσεις ή δυνατότητες 
καθαρισμού δεξαμενών* 

(δ) σε όλους τους λιμένες και σταθμούς που εξυπηρετούν πλοία εφοδιασμένα 
με δεξαμενές καταλοίπων που απαιτούνται από τον Κανονισμό 17 του 
παρόντος Παραρτήματος- 

(ε) σε όλους τους λιμένες ως προς τα ύδατα των διπυθμένων που περιέχουν 
πετρέλαιο και άλλα κατάλοιπα, που δεν μπορούν να απορριφθούν σύμ¬ 
φωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος- και 

(στ) σε όλους τους λιμένες φορτώσεως φορτίων χύδην για τα κατάλοιπα 
πετρελαίου απο πλοία πολλαπλού φορτίου, που δεν μπορούν να απορ- 
ριφθσύν σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος. 

(3) Η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων υποδοχής θα είναι ως ακολούθως: 

(α) ΣιαθμοΙ φορτώσεως αργού πετρελαίου θα έχουν επαρκείς εγκαταστά¬ 
σεις υποδοχής για να δέχονται πετρέλαιο και μείγματα πετρελαίου, που 
δεν μπορούν να απορριφθούν σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 
9 (ί) (α) του παρόντος Παραρτήματος από όλα τα πετρελαιοφόρα σε 
ταξείδια καθοριζόμενα στην παράγραφο (2) (α) του παρόντος Κανονι¬ 
σμού. : 

(β) Λιμένες και οταθμο! φορτώσεως που αναφέρονται στην παράγραφο (2) (β) 
του παρόντος Κανονισμού θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής, 
να δέχονται πετρέλαιο ή μίγματα πετρελαίου που δεν μπορούν να 
απορριφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 (I) (α) του 
παρόντος Παραρτήματος από πετρελαιοφόρα που φορτώνουν πετρέλαιο 
που δεν είναι αργό πετρέλαιο χύδην. 

(γ) "Ολοι οι λιμένες, που κυρίως έχουν επισκευαστικές βάσεις ή εγκαταστά¬ 
σεις καθαρισμού δεξαμενών, θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υποδο- 
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χής. να παραλαμβάνουν όλα το κατάλοιπα και τα μίγματα πετρελαίου, 
που μένουν στα σκάφη για αποβολή από τα πλοία, πριν αυτά εισέλθουν 
στα ναυπηγεία ή στις εγκαταστάσεις καθαρισμού δεξαμενών. 

(δ) Όλες οι εγκαταστάσεις που διατίθενται σε λιμένες και σταθμούς σύμφωνα 
με την παράγραφο (2) (δ) του παρόντος Κανονισμού θα είναι επαρκείς να 
παραλαμβάνουν όλα τα ύδατα των διπυθμένων και τα άλλα κατάλοιπα, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 17 του παρόντος Παραρτήματος απ’ όλα τα 
πλοία που αναμένονται πιθανώς να προσεγγίσουν σε αυτούς τους λιμένες 
ή τους σταθμούς. 

(ε) Όλες οι εγκαταστάσεις που διατίθενται στους λιμένες και σταθμούς 
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό θα είναι επαρκείς για να δέχονται 
ύδατα διπυθμένων και άλλα κατάλοιπα που δεν μπορούν να απορριφθούν 
σύμφωνα με τοό Κανονισμό 9 του παρόντος Παραρτήματος. 

(στ) Οι εγκαταστάσεις που διατίθενται στους λιμένες φορτώσεως φορτίων 
χύδην θα πρέπει να λαμβάνουν υπόφη καταλλήλως τα ειδικά προβλήματα 
πλοίων πολλαπλού φορτίου. 

(4) Οι εγκαταστάσεις υποδοχής όπως περιγράφονται στις Παραγράφους (2) και (3) 
του παρόντος Κανονισμού πρέπει να λειτουργήσουν το αργότερου εντός έτους από 
την. ημερομηνία, που η παρούσα Σύμβαση θα τεθή σε ισχύ ή την I Ιανουάριου του 
1977, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι αργότερα. 

(5) Κάθε μέρος θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό προς πληροφόρηση των ενδια¬ 
φερομένων Μερών όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις που 
Τροβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό θεωρούνται ανεπαρκείς. 

Κανονισμός 13 

Δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος, 
δεξαμενές καθαρού έρματος και καθαρισμός μι αργό κιτρέλαιο 

Υπό την αίρεση των διατάξεων των Κανονισμών Ι3Γ και 13Δ του παρόντος 
Ιαραρτήματος, τα πετρελαιοφόρα θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρό- 
■τος Κανονισμού.. 

Νέα πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους (ΟΕΑΟ ΆΈΙΟΗΤ) 20.000 τόννων και άνω: 

(1) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο αργού πετρελαίου νεκρού βάρους 20.000 τόννων και 
άνω και κάθε νέο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου νεκρού βάρους 
30.000 τόννων και άνω, θα φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος και θα συμμορ¬ 
φώνεται με τις παραγράφους (2), (3) και (4) ή την παράγραφο (5) του παρόντος 
Κανονιαμρύ. 

(2) Η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος θα καθορίζεται έτσι, 
ώστε το πλοίο να δύναται να ταξειδεύσει ασφαλώς χωρίς να καταφεύγει στην, 
χρησιμοποίηση ιών δεξαμενών φορτίου για θαλάσσιο έρμα πλην των περιπτώσεων 
που καθορίζονται στην παράγραφο (3) ή (4) του παρόντος Κανονισμού. Σε όλες τις 
περιπτώσεις εν τούτοις, η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος του 
πλοίου, θα.είναι τουλάχιστον τέτοια ώστε, σε κάθε κατάσταση υπό έρμα, καθ’.όλη 
την διάρκεια του ταξειδίου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ο πλους 
γίνεται μόνον με το άφορτο εκτόπισμα συν το διαχωρισμένο έρμα, τα βυθίσματα και 
η διαγωγή του πλοίου να μπορούν να πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις: 

(α) το βύθισμα γάστρας στο μέσον του πλοίου (άσι) σε μέτρα (χωρίς να 
υπολογίζεται οποιαδήποτε παραμόρφωση του πλοίου) δεν θα είναι μικρό¬ 
τερο από: 

<1πι=2.0τ0.02Ι. 

(β) τα βυθίσματα στην πρωραία και πρυμναία κατακόρυφο θ’ αντιστοιχούν 
σ' αυτά που προσδιορίζονται από το βύθισμα στο μέσο του πλοίου (άτη), 
όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο (α) της πορούσης παραγράφου, ώστε 
το πλοίο να έχει διαγωγή με την πρύμνη όχι μεγαλύτερη από 0.0151. και 

(γ) σε κάθε περίπτωση το βύθισμα στην πρυμναία κάθετο να μην είναι 
μικρότερο απ’ εκείνο που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί η πλήρης 
. βύθιση της έλικος (κων) του πλοίου. 

(3) £ε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται θαλάσσερμα στις δεξαμενές 

φορτίου, πλήν: 

(α) σπανίων περιπτώσεων ταξιδίων με καιρικές συνθήκες τόσο δυσμενείς, 
πόυ κατά τη γνώμη του πλοιάρχου, πρέπει να τοποθετηθεί πρόσθετο 
θαλάσσερμα στις δεξαμενές φορτίου για την ασφάλεια του πλοίου. 

(β) εξαιρετικών περιπτώσεων όπου ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της λειτουργι¬ 
κότητας ενός πετρελαιοφόρου καθιστά αναγκαία την τοποθέτηση θαλασ¬ 
σέρματος πέρα από την ποσότητα που απαιτείται, σύμφωνα με την 
παράγραφο (2) του κανονισμού αυτού, με την προϋπόθεση ότι η λειτουρ¬ 
γικότητα αυτή περιλαμβάνεται στην κατηγορία των εξαιρετικών περι¬ 
πτώσεων που έχουν καθιερωθεί από τον Οργανισμέ- Το πρόσθετο 
αυτό έρμα πρέπει να υποστεί επεξεργασία και να απορριξίθεί σύμφωνα με 
τον κανονισμό 9 του παραρτήματος αυτού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού 13 του ίδιου παραρτήματος. Κατάλληλη εγγραφή πρέ¬ 
πει να γίνει στο βιβλίο πετρελαίου που προβλέπεται από τον κανονισμό 
20 του παραρτήματος αυτού. 

(4) Στην περίπτωση νέων δεξαμενοπλοίων αργού πετρελαίου το πρόσθετο έρμα 
που επιτρέπεται να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παράγραφο (3) του παρόντος 
Κανονισμού, θα μεταφέρεται σε δεξαμενές φορτίου μόνον έφ’ όσον έχουν πλυθή με 
αργό πετρέλαιο σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι3Β του παρόντος Παραρτήματος προ 
της αναχωρήσεως από τον λιμένα ή τερματικό σταθμό εκψορτώσεως. 

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού σι 


καταστάσεις διαχωρισμένου έρματος πετρελαιοφόρων μήκους μικροτέρου των 150 
μέτρων θα ικανοποιούν την Αρχήν. 

(6) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο αργού πετρελαίου νεκρού βάρους 104)Κ) τόννων και 
άνω, θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα καθαρισμού δεξαμενών φορτίου με αργά 
πετρέλαιο. Η Αρχή θ’ αναλάβη να εξασφάλιση ότι, το σύστημα πληροί τις α¬ 
παιτήσεις του κανονισμού !3Β του παρόντος Παραρτήματος, σε χρονικό διάστημα 
ενός έτους αφ’ ότου το πετρελαιοφόρο το πρώτον άρχισε να μεταφέρη αργό 
πετρέλαιο ή στο τέλος του τρίτου ταξειδίου μεταφοράς αργού πετρελαίου κατάλλη¬ 
λου για καθαρισμό με αργό πετρέλαιο, οιονδήκοτε είναι αργότερου. Εκτός εάν το 
πετρελαιοφόρο μεταφέρει αργό πετρέλαιο που δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρι¬ 
σμό με αργό πετρέλαιο, τότε θα χρησιμοποιεί το σύστημα σύμφωνα με τις απαιτή¬ 
σεις του Κανονισμού εκείνου. 

Υπάρχοντα δεξαμενόπλοια αρ’γού πετρελαίου νεκρού βάρους 40.000 τόννων 
και άνω. 

(7) Υπό την αίρεση των διατάξεων των\ταρόγράφων (8) και (9) του παρόντος 
Κανονισμού κάθα υπάρχον πετρελαιοφόρο αργού πετρελαίου νεκρού βάρους (13ΕΛΟ 
ΜΥΕΙΟΗΤ) 40.000 τόννων και άνω θα φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματός και θα 
συμμορφώνεται μα ης απαιτήσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος 
Κανονισμού από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

(8) Υπάρχοντα πετρελαιφόρα αργού πετρελαίου που αναφέρονται στην παράγρα¬ 
φο (7) του παρόντος Κανονισμού δύναται, αντί να διαθέτουν δεξαμενές διαχωρισμέ¬ 
νου έρματος, να λειτουργούν χρησιμοποιώντας την μέθοδο καθαρισμού δεξαμενών 
φορτίου με αργό πετρέλαιο σύμφωνα μο τον Κανονισμό 13Β του παρόντος Παραρτή¬ 
ματος, εκτός αν το πετρελαιοφόρο αργού πετρελαίου προορίζεται να μεταφέρει αργό 
πετρέλαιο που δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό. 

(9) Υπάρχοντα πετρελαιοφόρα αργού πετρελαίου που αναφέρονται στην παρά¬ 
γραφο (7) ή (8) του παρόντος Κανονισμού δύναται, αντί να είναι εφοδιασμένα μα 
δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος, ή να λειτουργούν χρησιμοποιώντας την μέθοδο 
καθαρισμού δεξαμενών φορτίου με αργό πετρέλαιο, να λειτουργούν μα δεξαμενές 
αποκλειστικά για καθαρό έρμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ι3Ατου 
παρόντος Παραρτήματος για την ακόλουθη περίοδο: 

(α) για πετρελαιοφόρα αργού πετρελαίου νεκρού βάρους (ΟΕΑΟ ΜΥΕΙΟΗΤ) 
70.000 τόννων και άνω, έως δύο έτη μετά την ημερομηνία θέσεως σβ ισχύ 
του παρόντος Πρωτοκόλλου: και 

(β) για πετρελαιοφόρα αργού πετρελαίου νεκρού βάρους (ΟΕΑΟ ΪΥΕΙΟΗΤ) 
40.001) τόννων και άνω αλλά κάτω των 70.000 τόννων, έως τέσσερα έτη 
μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Υπάρχοντα δεξαμενόπλοια προϊόντων πετρελαίου νεκρού βάρους (ΟΕΑΟι 
ΆΪΕΙΟΗΤ) 40.000 τόννων και άνω. 

(10) Από την ημερομηνία θέσεως εν ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου κάθα 
υπάρχον πετρελαιοφόρο προϊόντων νεκρού βάρους (ΟΕΑΟ ΆΈίΟΗΤ) 40.000 τόν¬ 
νων και άνω θα φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος και θα πληροί τις απαιτή¬ 
σεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού ή εναλλακτικά, θα λει¬ 
τουργεί μα δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα, σύμφωνα μο τις διατάξεις του 
Κανονισμού Ι3Α του παρόντος Παραρτήματος, 

Μεταχείρισις πετρελαιοφόρου ως τοιοΰτου μα δεξαμενές διαχωρισμένου έρ¬ 
ματος. 

(11) Κάθα πετρελαιοφόρο που δεν απαιτείται να φέρει δεξαμενές διαχωρισμένου 
έρματος σύμφωνα μα την παράγραφο (I). (7) ή (10) του παρόντος Κανονισμού 
δύναται να τύχει μεταχειρίσεως σαν πετρελαιοφόρο διαχωρισμένου έρματος, υπό 
'ιην προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων (2) και (3) ή της 
παραγράφου (5) αναλόγως της περιπτώσεώς του, του παρόντος Κανβνισμού. 


Κανονισμός Ι3Λ 

Απαιτήσεις για πετρελαιοφόρα με δεξαμενές αποκλειστικά 
για καθαρό έρμα (Ο.Β.Τ.) 

(!) Πετρελαιοφόρο που λειτουργεί με δεξαμενές αποκλειστικά για καθαρό έρμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13 (9) ή (10) του παρόντος Παραρτήματος, 
θα έχει επαρκή χωρητικότητα δεξαμενών, αποκλειστικά για την μεταφορά καθαρού 
έρματος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό I (16) του παρόντος Παραρτήματος εις 
τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Καν. 13 (2) και (3) του παρόντος 
Παραρτήματος. 

(2) Οι διατάξεις και οι λειτουργικές διαδικασίες των δεξαμενών που προορίζονται 
αποκλειστικά για καθαρό έρμα θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζο¬ 
νται από την Αρχή. Οι απαιτήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλες τις 
διατάξεις -.περί προδιαγραφών για δεξαμενόπλοια με δεξαμενές αποκλειστικά για 
καθαρό έρμα» που υιοθετήθηκαν από την άιεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια των 
δεξαμενοπλοίων και την Αποφυγή Ρυπάνσεως 1978 με την Απόφαση 14, καθώς και 
των αναθεωρήσεών των πού δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό 0 . 


6 Γίνεται μνεία στις αναθεωρημένες προδιαγραφές για πετρελαιοφόρα τα οποία λειτουργούν 
με καθορισμένες αποκλειστικά για καθαρό έρμα δεξαμενές που υιοθετήθηκαν κατά τη 12η 
Συνέλευση του Οργανισμού μα την απόφαση. Α.495 (Χϊί). 
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ίϊιπβηλόιοφόίά «β»> ίΛτουριρί μβ αςαρ*γ«ξ Γ· «* Λβ 4· »«β. 

,Ινβί οφοδιάβμέντ» μβ μπρητή «^«τηϊΛτηας «τρώβί®». ΐταΒθνχέ*» «■*' 
Αο-ίλ βάσει προδιαγραφών η»σννιστώνταί από τον Οργανισμό®. «Λ *® «ι<(Α** 
Χ πίγχο ηγΓπεριεκτικότητος « πετρέλαιο του υδάηνσυ ίρματας ο» β®^· 
(Τϋίαι. Ο μετρητής περιεκτικότητας πετρελαίου 9β τοποθετείτο» προ τηξ 
προγραμματισμένης επισκέψεως του δεξαμενοπλοίου σε ναυπηγείο, μετό ’Τ» 
ββ ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Μέχρι τότε «οι λβμβανομένου υπόψη 4η ® 


μετρητής περιεκηκότητος πετρελαίου είναι εγκατεστημένος. Βα ερΐτκι βμίββς προ 
της απορρίψεως του θαλασσέρματος να γίνεται επιβεβαίωση κατόπιν ελέγχου 4η 
στις δεξαμενές που προορίζονται αποκλειστικώς δια την παραλαβήν (λιλαοοί ρμβτος 
8εν έλαβε χώρα ανάμιξη μ* πετρέλαιο. 


(4) Κάθε πετρελαιοφόρο που λειτουργεί με δεξαμενές προοριζόμενες α ΗΟκλίίοττ- 
κά για καθαρό έρμα θα είναι εφοδιασμένο με εγχειρίδιο λειτουργίας δεξαμενών, 
αποκλειστικά για καθαρό έρμα·®, «ου θα περιέχει λεπτομέρειες του συστήματος 
και οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του. Το εγχειρίδιο αυτού του τύπου θα ικανο¬ 
ποιεί. την Αρχή και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στις Προ¬ 
διαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. Αν γίνει 
κάποια αλλαγή που επηρεάζει το σύστημα των δεξαμενών «ου προορίζονται 
αποκλειστικά για καθαρό έρμα, το εγχειρίδιο λειτουργίας θα αναθεωρηθεί αιαλογα. 


Κανονισμός 13Β 

Απαιτήσεις για τον καθαρισμό με αργό πετρέλαιο. 

(1) Κάθε σύστημα πλάσεως με αργό πετρέλαιο που απαιτείται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 13 (6) και (8) του παρόντος Παραρτήματος θα πληροί τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. 

(2) Η εγκατάσταση πλάσεως με αργό πετρέλαιο και τα συναφή μηχανήματα και 
διατάξεις θα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Αρχή. Αυτές οι 
απαιτήσεις θα περιέχουν τουλάχιστον όλες τις διατάξεις των προδιαγραφών για την 
Σχεδίαση, Λειτουργία και Έλεγχο των Συστημάτων πλάσεως με Αργό Πετρέλαιο 
που υιοθετήθηκαν απο την Διεθνή Διάσκεψη περί Ασφάλειας των Πετρελαιοφό¬ 
ρων και Αποφυγή Ρυπάνσεως, 1978 με την Απόφαση 15, καθώς και των αναθεω- 
ρήσεωνν που δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό*. 

' (3) Σύστημα διοχετεύσεις αδρανούς αερίου θα υπάρχει σε κάθε δεξαμενή φορτίου 
και δεξαμενή καταλοίπων (510Ρ ΤΑΝΚ) σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς 
του Κεφαλαίου II - 2 της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης 
Ζωής στην Θάλασσα, 1974. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Πρωτό¬ 
κολλο του 1978 το προσηρτημένο στην Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της 
Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα, 1974 και όπως μπορεί να τροποποιηθούν στο 
' μέλλον. 

(4) Όσον αφορά τον ερματισμό των δεξαμενών φορτίου, επαρκείς δεξαμενές 
. φορτίου θα πλένονται με αργό πετρέλαιο προ της ενάρξεως κάθε ταξειδίου με έρμα, 
ώστε να εξασφαλίζεται λαμβάνοντας υπ - όψη το είδος απασχολήσεως του δεξαμενο¬ 
πλοίου και τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες ότι η ποσότης του θαλασσέρματος 
θα τοποθετείται μόνο σε δεξαμενές που έχουν πλυθή με αργό πετρέλαιο. 

(5) Κάθε δεξαμενόπλοιο που λειτουργεί με συστήματα πλάσεως με αργό πετρέλαιο 
θα εφοδιάζεται με εγχειρίδιο λειτουργίας και οργάνων^® που θά περιγράφει μδ 
λεπτομέρειες το σύστημα και τα μηχανήματα και θα καθορίζει τον τρόπο λειτουρ¬ 
γίας του. Το εγχειρίδιο αυτού του τύπου θα ικανοποιεί την Αρχή και θα περιέχει 
όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στις Προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού. Αν γίνει κάποια αλλαγή που θα επηρεά¬ 
ζει το σύστημα πλάσεως με αργό πετρέλαιο το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και οργάνων 
θα αναθεωρηθή ανάλογα. , 


Κανονισμός 13Γ 

Υπι\ρχοντα δεξαμι.νίιπέυια που εκττλούν ειδικό ταξίδια. 

(I) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του κανονισμού αυτού, ο 
κανονισμός !3<7) έως 10 του παραρτήματος αυτού, δεν θα εφαρμόζεται σε υπάρχο¬ 
ντα δεξαμενόπλοια που εκτελούν ειδικούς πλόες αποκλειστικά μεταξύ: 

(α) λιμανιών ή σταθμών μέσα στην επικράτεια κράτους μέλους της σύμβασης 
αυτής· ή 

(β) λιμανιών ή σταθμών κρατών μελών της σύμβασης αυτής, όπου: 

(ι) το ταξίδι πραγματοποιείται εξολοκλήρου μέσα σε ειδική περιοχή, 
όπως καθορίζεται στον κανονισμό Ι0<1) του παραρτήματος αυτού- 

ή 

(ιι) το ταξίδι πραγματοποιείται εξολοκλήρου μέσα σε άλλα όριά που 
καθορίζονται από τον Οργανισμό. 


ο Γίνεται μνεία της Συστάσεως των Διεθνών Προδιαγραφών Λειτουργίας Δ Δοκιμών για 
• Συσκευές Διαχωριστή ρων πετρελαίου/άδοτος και Μετρητών Περιεκτικότητας Πετρελαίου 
που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α. 393 <70- 
00 Βλέπε απόφαση Α. 493 (XII). ’■ 

0 Γίνετε» μνεία στις αναθεωρημένες προδιαγραφές για τη σχεδίαση, λειτουργία και έλεγχο 
των συστημάτων πλύσης με αργό πετρέλαιο, που υιοθετήθηκαν κατά την ΙΙη Συνέλευση 
του Οργανισμού με την απόφαση Α. 4461X1) και τροποποιήθηκαν από τη Συνέλευση με 
την απόφαση Α. 496<ΧΙΙ). 

.» Γίνεται μνεία στο πρότυπο εγχειρίδιο για τη λειτουργία και εξοπλισμό του συστήματος 
' πλύσης με αργό πετρέλαιο, που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Προστασίας θαλάσσιον 
Περιβάλλοντος του Οργανισμού μεί την απόφαση ΜΕΡΟ. 3 (XII)· 


(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) του παρόντος κανονισμού θα εφαρμόζονται 
μόνον όταν τα λιμάνια ή οι σταθμοί όπου λαμβάνουν χώρα φορτώσεις φορτίων για 
να εκΛλεσθούν ταξίδια αυτού του τύπου, διαθέτουν εγκαταστάσεις υποδοχής 
επαρκείς για τη λήψη και επεξεργασία όλου του έρματος και του νερού πλύσης των 
δεξαμενών απ' όλα τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν αυτούς και εφόσον οι 
ακόλουθες συνθήκες πληρούνται: 

(α) σύμφωνα μα τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό II του 
παραρτήματος αυτού, όλο το θαλάσσερμα, συμπεριλαμβανομένου και του 
καθαρού έρματος κάι των εκπλυμάτων πλύσης των δεξαμενών κρατούνται 
στο πλοίο και μεταφέρονται στις ευκολίες υποδοχής. Κατάλληλη εγγρα¬ 
φή θα γίνεται στο βιβλίο πετρελαίου που αναφέρεται στον κανονισμό 20 
αυτού του παραρτήματος,-το οποίο θα θεωρείται από την αρμόδια Αρχή 
του λιμανιού κατάπλου. 

(β) έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Αρχής και των κυβερνήσεων των 
χωρών των λιμανιών προσεγγίσεως που αναφέρονται στην υποπαράγρα- 
φο (·) (α) ή (β) του παρόντος κανονισμού, η οποία αφορά τη χρησιμοποί¬ 
ηση υπάρχοντας δεξαμενοπλοίου για εην εκτέλεση ειδικών ταξιδιών 

(γ) η επάρκεια των εγκαταστάσεων υποδοχής σύμφωνα με πς σχετικές 
διατάξεις του παρόντος παραρτήματος στα λιμάνια ή σταθμούς που 
αναφέρονται ανωτέρω, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, έχει 
γίνει αποδεκτή απο ης κυβερνήσεις των χωρών μελών του παρόντος 
πρωτοκόλλου μέσα στην επικράτεια των οποίων βρίσκονται λιμάνια ή 
σταθμοί αυτού του είδους· και 

(δ) στο διεθνές πιστοποιητικό αποφυγής ρυπάνσεως πετρείίιίου υπάρχει 
οπισθογράφηση, άτι το δεξαμενόπλοιο εκτελεί μόνο ειδικούς πλόες αυ¬ 
τού του είδους. 


Κανονισμός 134 

Υπάρχοντα Πετρελαιοφόρα που έχουν Ειδικές διατάξεις Ερματισμοά. 

(1) Όταν υπάρχον πετρελαιοφόρο είναι έτσι κατασκευασμένο ή λειτουργεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνεται πάντοτε με τις απαιτήσεις βυθίσματος και 
διαγωγής (ΤΚΙΜ), που καθορίζονται στον Κανονισμό 13 (2) του παρόντος Παραρτή¬ 
ματος χωρίς να καταφύγει στη χρήση θαλασσέρματος, θα θεωρείται ότι πληροί τις 
απαιτήσεις περί δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος που αναφέρονται στον Κανονι¬ 
σμό 13 (7) του παρόντος Παραρτήματος υπό την προϋπόθεση ότι, όλες οι ακόλουθες 
συνθήκες πληρούνται: 

(α) ο τρόπος λειτουργίας και οι διατάξεις ερματισμού είναι εγκεκριμένα από 
την Αρχή. 

(β) έχει συναφθεί σχετική συμφωνία μεταξύ της Αρχής και των ενδιαφερο¬ 
μένων Κυβερνήσεων των λιμένων προσεγγίσεως που είναι Μέρη του 
παρόντος Πρωτοκόλλου, όταν οι απαιτήσεις βυθίσματος και διαγωγής 
(ΤΚ1Μ) ικανοποιούνται με κάποια λειτουργική διαδικασία· και 

(γ) στο Διεθνές Πιστοποιητικό Ρυπάνσεως από Πετρέλαιο υπάρχει οπισθο¬ 
γράφηση ότι το πετρελαιοφόρο λειτουργεί με ειδικές διατάξεις ερματι- 
σμού. 

(2) Σε καμμιά περίπτωση δεν θα μεταφέρεται θαλάσσερμα σε δεξαμενές πετρελαί¬ 
ου πλήν των σπανίων εκείνων ταξειδίων «ου οι καιρικές συνθήκες είναι τόσο 
δυσμενείς ώστε κατά την γνώμη του πλοιάρχου, είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί 
πρόσθετο θαλάσσερμα σε δεξαμενές φορτίου, για την ασφάλεια του πλοίου. Το 
θαλάσσερμα τούτο θα διοχετεύεται και θα απορρίπτεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

9 του παρόντος Ππ^ρτήματοί και σύμφωνα ιιϊ τις απαιτήσεις του Κανονισμού 15 
του παρόντος Παραρτήματος. Επίσης θα γίνεται σχετική εγγραφή στο Βιβλίο 
Πετρελαίου που αναφέρεται στον Κανονισμό 20 του παρόντος Παραρτήματος. 

(3) Η Αρχή που έχει οπισθογραφήσει Πιστοποιητικό σύμφωνα με την υποπαρά- 
γραοο (I) (γ) του παρόντος Κανονισμού θ' ανακοινώνει στον Οργανισμό ης 
λεπτομέρειες τούτου για την πληροφόρηση των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Κανονισμός Β3Ε 

Προστατευτικές θέσεις των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος. 

(1) Σε κάθε νέο δεξαμενόπλοιο νεκρού βάρους 20.000 τόννων και άνω και σε κάθα 
νέο δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου νεκρού βάρους 30.000 τόννων και άνω, οι 
δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος που απαιτείται να έχουν χωρητικότητα σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του κανονισμού 13 του παρόντος Παραρτήματος οι οποίες 
ευρίοκονται μέσα στα όρια του μήκους της δεξαμενής φορτίου θα έχουν τέτοια 
διάταξη σύμφωνα με ης απαιτήσεις των παραγράφων (2), (3) και (4) του παρόντος 
Κανονισμού, για να παρέχουν ένα μέτρο προστασίας κατά της διαρροής πετρελαίου 
σε περίπτωση προσαράξεως ή συγκρούσεως. 

(2) Διαχωρισμένες δεξαμενές έρματος και άλλοι χώροι εκτός από τις δεξαμενές 
πετρελαίου μέσα στα όρια του μήκους της δεξαμενής φορτίου (ίι) θα έχουν τέτοια 
διάταξη, ώστε να πληρούν τον ακόλουθο τύπο: 

ΙΡΑι ♦ ΣΡΑ.^·3[Σΐ (Β <· 20)] 

Οπου ΡΑ ο= η πλευρική επιφάνεια' του σκάφους σε τετραγωνικά μέτρα για κάθε 
δεξαμενή διαχωρισμένου έρματος ή άλλο χώρο εκτός από δεξαμενή 
πετρελαίου υπολογισμένη σ’ ανεπτυγμένες εσωτερικές διαστάσεις. 

ΡΑ»= η επιφάνεια του πνθμένος του σκάφους σε τετραγωνικά μέτρα για κάθε 
δεξαμενή αυτού του τύπου ή χώρο υπολογισμένο σε ανεπτυγμένες 
. εσωτερικές διαστάσεις. 
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Ι.ι= μήκος σε μίτρα μεταξύ του πρωραίου και του πρυμναίου άκρου των 
δεξαμενών φορτίου. 

Β = το μέγιστο πλάτος του πλοίου σε μέτρα, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 
I (21) του παρόντος Παραρτήματος. 

Ώ = πλευρικό βάθος σε μέτρα μετρημένο κατακάρυφα από το άνω άκρο της 
τρόπιδας στο άνω άκρο του ζυγού των εξάλων στην πλευρά στο μέσον 
του πλοίου. Σε πλοία που έχουν καμπύλη κουπαστή το πλευρικό βάθος 
θα μετρείται στο σημείο τομής των εσωτερικών γραμμών του καταστρώ¬ 
ματος και του πλευρικού κελύφους,οι γραμμές εκτείνονται σαν να ήταν 
η κουπαστή γωνιακού σχήματος. 

] = 0.45 για πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους 20.000 τάννων, 0.30 για πετρε¬ 
λαιοφόρα νεκρού βάρους 200.000 τόννων και άνω, υπό τον όρον των 
Βιατάξεων της παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισμού. Για ενδιάμε¬ 
σες τιμές νεκρού βάρους η τιμή του «ί» θα υπολογίζεται με γραμμική 
παρεμβολή. 

Όταν σύμβολα που δίδονται σε αυτή την παράγραφο εμφανίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό, θα έχουν την έννοιαν που καθορίζεται στην παρούσα παράγρα¬ 
φο, 

(3) Για δεξαμενόπλοιο νεκρού βάρους 200.000 τόννων και άνω η τιμή μπορεί 
να μειωθεί σύμφωνα με τ* ακόλουθα: 

5 μειωμένο = [5-(α- -·*Ρϊ- )] ή 0.2 οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο 
40α 

όπου: α = 0.23 για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 200.000 τόννων 

α - 0.40 για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 300.000 τόννων 

α = 0.50 για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 420.000 τόννων 

Για ενδιάμεσες τιμές του νεκρού βάρους ή τιμή του «α» θα υπολογίζεται με 

γραμμική παρεμβολή. 

0<= όπως ορίζεται στον Κανονισμό 23 (I) (α) του παρόντος Παραρτήματος. 

Οι= όπως ορίζεται στον Κανονισμό 23 (I) (β) του παρόντος Παραρτήματος. 

Ο α = η επιτρεπόμενη διαρροή πετρελαίου όπως απαιτείται από τον Κανονι¬ 
σμό 24 (2) του παρόντος Παραρτήματος. 

(4) Για τον προσδιορισμό των »ΡΑϊ» και *ΡΑ·» για δεξαμενές διαχωρισμένου 
έρματος και χώρους εκτός από δεξαμενές πετρελαίου θα εφαρμόζονται ν' ακόλουθα: 

(α) το ελάχιστο πλάτος κάθε πλευρικής δεξαμενής ή χώρου, οποιοδήποτε 
. από τα οποία, εκτείνεται σε όλο το βάθος της πλευράς του πλοίου, ή από 
το κατάστρωμα στην οροφή των διπυθμένων δεν θα είναι μικρότερο από 2 
μέτρα. Το πλάτος θα μετράται εσωτερικά από την Ιτλευρά του πλοίου, 
κάθετα στην διαμήκη γραμμή του μέσου του πλοίου. ' Οταν το πλάτος 
είναι μικρότερο η πλευρική δεξαμενή ή χώρος δεν θα λαμβάνεται υπ' 
όψη για τον υπολογισμό της προστατευτικής επιφάνειας «ΡΑ«·> και 

(β) το ελάχιστο κατακόρυφο ύφος κάθε διπυθμένου, ή χώρου, θα είναι Β/15 ή 
2 μέτρα, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. Όταν το ύψος είναι μικρότερο το 
διπύθμενο ή χώρος δεν δα λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό της 
προστατευτικής επιφάνειας ·>ΡΑ>». 

Το ελάχιστο πλάτος και ύψος των πλευρικών δεξαμενών και των διπυθμένων 
θα μετράται καθαρά από τους υδροσυλλέκτες, στην περίπτωση δε του ελάχιστου 
πλάτους θα μετράται καθαρό από κάθε καμπύλο τμήμα της κουπαστής. 


Κανονισμός 14 

Διαχωρισμός πετρελαίου και θαλασσέρματος και μεταφορά 
πετρελαίου στις πλωριίς δεήαμενίς ζιηιοστάθμισης. 

(1) Πλην της περιπτώσεως που προβλέπεται στην παράγραφο (2) του παρόντος 
Κανονισμού, σε νέα πλοία 4.000 τόννων ολικής χωρηηκότητος και άνω που δεν 
είναι πετρελαιοφόρα και για νέα πετρελαιοφόρα 150 τόννων ολικής χωρηπκότητος 
και άνω οι δεξαμενές πετρελαίου δεν θα μεταφέρουν έρμα. 

(2) Σε ανώμαλες ειυνθήκες ή σε περίπτωση που η ανάγκη μεταφοράς μεγάλης 
ποσότητας καυσίμου πετρελαίου καθιστά αναγκαία την μεταφορά ακαθάρτου έρμα¬ 
τος σε οποίζδήποτε δεξαμενή καυσίμου πετρελαίου, αυτό το έρμα θ' αποβάλλεται 
σε εγκαταστάσεις υποδοχής ή στην θάλασσα σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 
χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που καθορίζεται στον Κανονισμό 16 (2) του 
παρόντος Παραρτήματος και θα γίνει αναφορά του γεγονότος στο Βιβλίο Πετρε¬ 
λαίου. 

(3) Όλα τάλλα πλοία θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Παραγράφου (1) 
του παρόντος Κανονισμού, όσο είναι εύλογο και πρακτικό. 

(4) Σε κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και πάνω του οποίου το 
συμβόλαιο κατασκευής υπογρόφηκε μετά την I Ιανουάριου 1982, ή σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει συμβόλαιο κατασκευής η τρόπιδα του οποίου τέθηκε, ή αυτό 
βρισκόταν σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής μετά την I Ιουλίου 1982 δεν πρέπει 
να μεταφέρεται πετρέλαιο στη πλωριό δεξαμενή ζνγοστάθμισης ή στην δεξαμενή 
«ου βρίσκεται πρώραθεν νης φρακτής σύγκρουσης. 

(5) Όλα τα πλοία εκτός από εκείνα που εμπίπτουν στην παράγραφο (4) του 
κανονισμού αυτού, θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, όσο 
αυτό είναι λογικό και πρακτικά δυνατό. 


Κανονισμός ίί 


Αποθήκευση του πετρελαίου στο πλοίο. 

(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (5) και (6) του παρόντος Κανονι¬ 
σμού, πετρελαιοφόρα 150 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω, θα είναι εξοπλι¬ 
σμένα με εγκαταστάσεις πληρούσες τις απαιτήσεις των παραγράφων (2) και (3) του 
παρόντος Κανονισμού με τον όρο, ότι στην περίπτωση των υπαρχόντων δεξαμενο¬ 
πλοίων οι απαιτήσεις για συστήματα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου 
απορρίψεων και οι διατάξεις δεξαμενών ακαθάρτων υπολειμμάτων θα ειραρμοσθούν 
τρία έτη μετά την θέση σς’ ισχύ, της παρούσης Συμβάσεως. 


(2) (α) Επαρκή μέσα θα παρέχονται για τον καθαρισμό των δεξαμενών φορτίου 

και την μετάγγιση του υπολειπομένου ακαθάρτου έρματος και των 
υπολειμμάτων του καθαρισμού των δεξαμενών άπά τις δεξαμενές φορτίου 
σε δεξαμενή καταλοίπων, εγκεκριμένη από την Αρχή. Στα υπάρχοντα 
δεξαμενόπλοια κάθε δεξαμενή φορτίου, μπορεί να θεωρηθεί σαν δεξαμε¬ 
νή καταλοίπων. 

(β) Με αυτό το σύστημα θα προβλέπονται διατάξεις για την μεταφορά κατα¬ 
λοίπων πετρελαίου σε δεξαμενή ή σύστημα δεξαμενών καταλοίπων κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε κάθε απόρριψη αποβλήτων στην θάλασσα να γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 του παρόντος Παραρτήμα¬ 
τος. 

(γ) Οι διατάξεις της δεξαμενής καταλοίπων ή ο συνδυασμός των δεξαμενών· 
καταλοίπων, πρέπει να έχουν την αναγκαία χωρητικότητα για συγκράτη¬ 
ση των καταλοίπων πετρελαίου και ακάθαρτου έρματος, τα οποία παρά- 
γονται κατά την πλύση των δεξαμενών. Η συνολική χωρητικότητα της 
δεξαμενής ή των δεξαμενών καταλοίπων δεν πρέπει να είναι μικρότερη α¬ 
πό το 3% της σε πετρέλαιο μεταφορικής ικανότητας των πλοίων, εκτός αν 
η Αρχή μπορεί να δεχθεί: 

(ι) Το 2% για τα πετρελαιοφόρα εκείνα, που οι διατάξεις πλύσης των 
δεξαμενών είναι τέτοιες, ώστε όταν η δεξαμενή ή δεξαμενές κατα¬ 
λοίπων πληρωθούν με νερό που χρησιμοποιείται για την πλύση, η 
ποσότητα αυτή να επαρκεί για την εργασία αυτή, καθώς και για τη 
λειτουργία των τζιφαριών που λειτουργούν με νερό σε περίπτωσή 
που το πλοίο διαθέτει, χωρίς να χρειάζεται να διοχετευθεί στο σύ¬ 
στημα πρόοθετη ποσότητα νερού. 

(ιι) το 2% σε περίπτωση "που υπάρχουν δεξαμενές διαχωρισμένου 
έρματος (5ΒΤ) ή δεξαμενές καθαρού έρματος (ΟΒΤ), σύμφωνα με 
τον κανονισμό 13 του παραρτήματος αυτού, ή σε περίπτωση που για 
την πλύση των δεξαμενών χρησιμοποιείται σύστημα ΟΟV/, τοποθε¬ 
τημένο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του καν. ί3Β του ίδιου 
παραρτήματος, Η χωρητικότητα αυτή μπορεί να μειωθεί ακόμη 
στο 1,5% στα πετρελαιοφόρα εκείνα κου οι διατάξεις πλύσης είναι 
τέτοιες ώστε όταν η δεξαμενή ή δεξαμενές καταλοίπων γεμίσουν με 
νερό που χρησιμοποιείται για την πλύ^], η ποσότητα αυτή να 
επαρκεί για την εργασία αυτή, καθώς και για τη λειτουργία των 
τζιφαριών που λειτουργούν με νερό, σε περίπτωση που το πλοίο 
διαθέτει, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη ποσότητα νερού να διοχε- 
κευθεί στο σύστημα. 

(ιιι) το 1% για τα πλοία συνδυασμένων φορτίων εφόσον το φορτίο 
πετρελαίου μεταφέρεται μόνο οε δεξαμενές με λεία τοιχώματα. Η 
χωρητικότητα αυτή μπορεί ακόμη να μειωθεί οτο 0,8% οε περίπτω¬ 
ση που οι διατάξεις πλύσης των δεξαμενών είναι τέτοιες ώστε όταν 
η δεξαμενή ή δεξαμενές καταλοίπων γεμίσουν με νερό που χρησι- 
μοποείται για την πλύση η ποσότητα αυτή να επαρκεί για την 
εργασία αυτή, καθώς και για τη λειτουργία των τζιφαριών που 
λειτουργούν με νερό σε περίπτωση που το πλοίο διαθέτει,χωρίς να 
χρειάζεται πρόοθετη ποσότητα νερού να διοχετευθεί στο σύστημα. 
Νέα πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους 70.000 τόννων και πάνω πρέπει 
να είναι εφοδιασμένα με δύο τουλάχιστο δεξαμενές καταλοίπων. 

(δ) Οι δεξαμενές καταλοίπων θα έχουν σχεδιασθεί έτοι όσον αφορά την θέση 
των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, των διαφραγμάτων ή υδροφραγ- 
μάτων, εάν υπάρχουν, ώστε ν’ αποφεύγεται το πετρέλαιο ή το γαλάκτω¬ 
μα να στροβιλίζεται υπερβολικά ή παρασύρεται από το ύδωρ. 

(3) (α) θα τοποθετηθεί ούστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου των 

απορρίψεων. Για την σχεδίαση του μετρητού περιεκτικότητας πετρελαί¬ 
ου, που θα τοποθετείται στο σύστημα, η Αρχή θα λαμβάνει υπ’ όψη τις 
προδιαγραφές που έχει υποδείξει ο Οργανισμός. * Συσκευή καταγραφής 
θα τοποθετηθεί στο σύστημα και θα παρέχει συνεχή καταγραφή της 
απορρίψεως σε λίτρα ανά ναυτικό μίλι και την συνολική ποσότητα που 
απορρίφθηκε ή την_περιεκτικότητα σε πετρέλαιο και τον ρυθμό της 
απορρίψεως. Αυτή η καταγραφή θα δύναται να πιστοποιή τον χρόνο και 
την ημερομηνία και θα φυλλάσοεται στο πλοίο τουλάχιστον τρία έτη. Το 
σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου απορρίψεως θα 
λειτουργεί όταν υπάρχει απόρριψη αποβλήτων από εκροή στην θάλασσα 
και θα εξασφαλίζει, άτι κάθε απόρριψη μίγματος πετρελαίου θα σταματά 
αυτόματα όταν η στιγμιαία ποσότητα τη; απορρίψεως του πετρελαίου 
υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από τον Κανονισμό 9 (1) (α) του παρόντος 


• Γίνεται μνεία στη σύσταση των Διεθνών Προδιαγραφών Εκτέλεσης και Δοκιμών για εξοπλι¬ 
σμό διαχωρισμού πετρελαίου/νερού και μετρητές περιεκτικότητας πετρελαίου παυ υιοθετή¬ 
θηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.393 (X). 
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Παραρτήματος όριο. Κάθε ανωμαλία τον συστήματος αυτόματης παρα¬ 
κολουθήσεις και ελέγχου βα σταματά την απόρριψη και θα σημειώνεται 
στο Βιβλίο Πετρελαίου, θα προβλέπεται μία εναλλακτική μέθοδος χειρο¬ 
κίνητη που. θα μπορεί να χρησιμοποιηθή στην περίπτωση τέτοιας 
ανωμαλίας, αλλά η ελαττωματική μονάδα θα επισκευάζεται πριν το 
πετρελαιοφόρο αρχίζει το επόμενο ταξείδι με έρμα, εκτός εάν κατευθΰνε- 
ται σε επισκευαστική βάση. Το σύστημα ελέγχου και παρακολούθηση; 
της απόρριψης πετρελαίου πρέπει να μελετηθεί και να τοποθετηθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές των συστημάτων ελέγχου και 
παρακολούθησης απόρριψης πετρελαίου που προορίζονται για πετρε¬ 
λαιοφόρα που καταρτίσθηκαν από τον Οργανισμό··. Οι Αρχές μπορούν 
να αποδέχονται ειδικές διατάξεις όπως με λεπτομέρεια περιέχονται στις 
οδηγίες και προδιαγραφές. 

(β) Αποτελεσματικοί ανιχνευτές της διαχειριστικής επιφάνειας πετρελαίου/ 
ύδατος εγκεκριμένοι από την Αρχή θα υπάρχουνφία ένα σύντομο και 
ακριβή προσδιορισμό της διαχειριστικής επιφάνειας ύδατος/πετρελαίου 
στις δεξαμενές καταλοίπων και θα είναι διαθέσιμοι για χρήση σε άλλες 
δεξαμενές, όπου ο διαχωρισμός πετρελαίου/ύδατος είναι κατορθωτός και 
απ’ όπου πρόκειται να απορριφθούν κατάλοιπα απ' ευθείας στην θάλασ¬ 
σα. 

(γ) Οδηγίες για την λειτουργία του συστήματος θα υπάρχουν, σύμφωνα με 
εγχειρίδιο λειτουργίας εγκεκριμένο από την Αρχή, .θα καλύπτουν 
λειτουργίες τόσον αυτόματες όσο και χειροκίνητες και θα έχουν σκοπό 
την εξασφάλιση, ότι σε καμμιά περίπτωση δεν θα ιψιορριφθή πετρέλαιο 
παρά μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες που καθορίζονται στον Κανονισμό 9 
του παρόντος Παραρτήματος···. 

(4) Οι διατάξεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού δεν θα 
εφαρμόζονται σε πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητας κάτω των 150 κόρων, για 
τα οποία ο έλεγχος της απορρίψεως πετρελαίου κατά τον Κανονισμό 9 του παρόντος 
Παραρτήματος θα γίνεται με την κατακράτηση του πετρελαίου στο πλοίο και εν 
συνεχεία την απόρριψη όλων των ακάθαρτο» αποπλυμάτων στις εγκαταστάσεις 
υποδοχής. Η ολική ποσότητα του πετρελαίου και του ύδατος που χρησιμοποιήθηκε 
για καθαρισμό και μεταφέρθηκε στην δεξαμενή καταλοίπων αναφέρεται στο Βιβλίο 
Πετρελαίου. Αυτή η ολική ποσότητα θα απορρίπτεται στις εγκαταστάσεις υποδο¬ 
χής, εκτός εάν επαρκείς διατάξεις εξασφαλίζουν, ότι κάθε ποσότης αποβλήτων που 
επιτρέπεται να απορριφθεί στην θάλασσα, παρακολουθείται αποτελεσματικά, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού 9 του πα¬ 
ρόντος Παραρτήματος. 

(5) (α) Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει, από τις απαιτήσεις των παραγράφων (I), 

(2) και (3) του κανονισμού αυτού κάθε δεξαμενόπλοιο που εκτελεί 
αποκλειστικά ταξίδια 72 ωρών ή μικρότερα και μέσα σε 50 μιλιά από την 
πλησιέστερη ακτή, με την προϋπόθεση ότι το δεξαμενόπλοιο εκτελεί 
αποκλειστικά ταξίδια μεταξύ λιμανιών ή σταθμών ενός κράτους μέλους 
της σύμβασης αυτής. Κάθε τέτοια εξαίρεση θα υπόκειται στην απαίτηση 
ότι το δεξαμενόπλοιο θα πρέπει να κρατεί επ' αυτού άλΑα πετρελαιοει¬ 
δή μίγματα και στη συνέχεια να τα παραδίνει στις ευκολίες υποδοχής, 
που σύμφωνα με απόφαση της Αρχής είναι διαθέσιμες και επαρκείς για 
την παραλαβή τέτοιων πετρελαιοειδών μιγμάτων. 

(β) Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις της παραγράφου (3) αυ¬ 
τού του κανονισμού για δεξαμενόπλοια άλλα εκτός από εκείνα που αναφέ- 
ρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου αυτής, σε περιπτώσεις 
που: 

(ι) το δεξαμενόπλοιο είναι υπάρχον 40.000 τόννων νεκρού βάρους 
και πάνω, όπως αναφέρεται στον κανονισμό 13Γ (I) του παραρτή¬ 
ματος αυτού, το οποίο εκτελεί ειδικά ταξίδια και τηρεί τις προϋπο¬ 
θέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό 13Γ (2)· ή 

(ιι) το δεξαμενόπλοιο απασχολείται αποκλειστικά σε μία ή περισσότε¬ 
ρες από τις παρακάτω περιπτώσεις ταξιδιών: 

(1) ταξίδια μέσα σε ειδικές περιοχεξ, ή 

(2) ταξίδια μέσα σε 50 μιλιά από την πλησιέστερη ακτή, εκτός 
ειδικών περιοχών, όπου το δεξαμενόπλοιο απασχολείται: 

(α.α) σε ταξίδια μεταξύ λιμανιών και σταθμών κράτους μέ¬ 
λους της σύμβασης αυτής, ή 

(β.β) σε περιορισμένα ταξίδια όπως προσδιορίζονται από της 
Αρχής διάρκειας 72 ωρών ή μικρότερης με την προϋπό¬ 
θεση ότι συμμορφώνεται με τις εξής συνθήκες: 

(3) όλα τα πετρελαιοειδή μίγματα κρατούνται στο πλοίο και στη 
συνέχεια παραδίνονται σε ευκολίες υποδοχής, 

(4) για τα ταξίδια που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) (ιι) 
(2) της παραγράφου αυτής, η Αρχή αποφασίζει ότι οι ευκο- 


·· Γίνεται μνεία στις οδηγίες και προδιαγραφές των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγ¬ 
χου απόρριψης πετρελαίου για πετρελαιοφόρα που υιοθετήθηκαν με την απόφαση Λ.496 

(Χίο. 


··· Γίνεται μνεία στον -οδηγό καθαρών θαλασσών για πετρελαιοφόρα» που εκδόθηκε από το 
Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο και την Διεθνή Ένωση Εταιρειών Πετρελαίου. 


λίες υποδοχής είναι επαρκείς για την παραλαβή των πετρε¬ 
λαιοειδών μιγμάτων στα λιμάνια φόρτωοης ή σταθμούς που το 
δεξαμενόπλοιο προσεγγίζει, 

(5) στο διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης οπό πε¬ 
τρέλαιο, εφόσον απαιτείται, οπισθογραφείται για το γεγονός 
ότι το πλοίο απασχολείται αποκλειστικά σε ταξίδια μιας ή 
περισσοτέρων κατηγοριών, όπως αυτές καθορίζονται στις ι>- 
ποπαραγράφους (β) (ιι) (1) και (β) (ιι) (2) (β β) της παραγράφου 
αυτής, και 

(6) η ποσότητα, η ημερομηνία και το λιμάνι παράδοσης καταχω- 
ρούνται στο βιβλίο πετρελαίου. 

(6) Εάν κατά την άποψη του Οργανισμού, εξοπλισμός που απαιτείται σύμφωνα 
μα τον Κανονισμό 9 (I) (α) (υι) του παρόντος Παραρτήματος που ορίζεται στην 
υποπαράγραφο (3) (α) του παρόντος Κανονισμού δεν είναι εφικτός για παρακολού¬ 
θηση της απορρίψεως ελαφρών διΟλισμένων προϊόντων (λευκών πετρελαίων) η 
Αρχή μπορεί να απαλλάξει της ακαιτήσεως συμμορφώσεως προς αυτήν την υποχρέ¬ 
ωση το πλοίο, υπό την προϋπόθεση ότι ή απόρριψη θα επιτραπή μόνον σύμφωνα μκ 
την διαδικασία την οριζόμενη από τον Οργανισμό και η οποία θα ικανοποιεί τις 
διατάξεις του Κανονισμού 9 (I) (α) του παράντος Παραρτήματος, πλην της υποχρεώ¬ 
σεις του να έχει σε λειτουργία ένα σύστημα αυτόματης παρακολουθήσεις και 
ελέγχου της απορρίψεως πετρελαίου. Ο Οργανισμός θα επανεξετάζει τηγ διαθεσιμό¬ 
τητα του εξοπλισμού κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν του^ δώδεκα μήνες. 

(7) Οι απαιτήσεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του κανονισμού αυτού, δεν θα 
εφαρμόζονται σε πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ασφαλτο ή άλλα προϊόντα που 
υπάκεινται στις διατάξεις του παραρτήματος αυτού, τα οποία λόγω των φυσικών τους 
ιδιοτήτων εμποδίζουν τον αποτελεσματικό διαχωρισμό και παρακολούθηση. Ο 
έλεγχος της απόρριψης των ουσιών αυτών σύμφωνα με τον κανονισμό 9 του παραρ¬ 
τήματος αυτού θα πραγματοποιείται με την αποθήκευση των καταλοίπων στο πλοίο 
και την παράδοσή τους σε ευκολίες υποδοχής μαζί μα όλα τα κατάλοιπα κσυ 
προέρχονται από την πλύση. 

Κανονισμός Ιό 

Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης απόρριψης πετρελαίου 
και εξοπλισμός διαχωρισμού πετρελαίου/νεροΰ 
και συσκευή φίλτρου* 

(1) Κάθε πλοίο 400 κόρων ολικής χωρητικότητας (κοχ) και πάνω αλλά μικρότερο 
από 10.000 κοχ θα εφοδιάζεται με συσκευή διαχωριστήρα πετρελαίου/νερού (συ¬ 
σκευή των 100 ΡΡΜ), που θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου (6) του 
κανονισμού αυτού. Κάθε πλοίο το οποίο μεταφέρει μεγάλες ποσότητες καυσίμου 
πετρελαίου θα συμμορφώνεται με την παράγραφο (2) του κανοΑμού αυτού ή την 
παράγραφο (I) του κανονισμού 14. 

(2) Κάθε πλοίο 10.000 κάρων ολικής χωρητικότητας και πάνω θα εφοδιάζεται είτε 
με: 

(α) εξοπλισμό διαχωριστήρα πετρελαίου/νερού (συσκευή 100 ΡΡΜ) σύμφω¬ 
να με την παράγραφο (6) του κανονισμού αυτού και σύστημα ελέγχου κβ» 
παρακολούθησης της απόρριψης πετρελαίου σύμφωνα με την παράγραφο 
(5) του κανονισμού αυτού, ή 

(β) εξοπλισμό φίλτρου (συσκευή 15 ΡΡΜ) σύμφωνα με την παράγραφο (7) 
του κανονισμού αυτού. 

(3) (α) Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις των παραγράφων (I) 

και (2) του κανονισμού αυτού κάθε πλοίο που αποκλειστικά απασχολεί¬ 
ται: 

(ι) σε ταξίδια μέσα σε ειδικές περιοχές, ή 

(ιι) σε ταξίδια μέσα σε 12 μιλιά από την πλησιέστερη ακτή εκτός 
ειδικών περιοχών με την προϋπόθεση ότι το πλοίο: 

(1) ταξιδεύει μεταξύ λιμανιών και σταθμών στην Επικράτεια 
κράτους μέλους της σύμβασης αυτής· ή 

(2) με απόφαση της Αρχής εκτελεί περιορισμένα ταξίδια* 

με την προϋπόθεση ότι όλες οι παρακάτω συνθήκες πληρούνται: 

(ιιι) το πλοίο διαθέτει δεξαμενή συγκράτησης η οποία έχει επαρκή όγκο 
και ικανοποιεί την Αρχή, για τη συνολική συγκέντρωση στο 
πλοίο του πετρελαίου/νερού των υδροουλλεκτών· 

(ιυ) όλα τα νερό των υδροουλλεκτών κρατούνται στο πλοίο και στη 
συνέχεια παραδίνονται σε ευκολίες υποδοχής· 

(υ) η Αρχή έχει αποφασίσει την επάρκεια των ευκολιών υποδοχής για 
την παραλαβή των νερών των υδροουλλεκτών σε ικανό αριθμό 
λιμανιών ή σταθμών που προσεγγίζει το πλοίο - 

(υι) στο διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο, 
εφόσον απαιτείται, γίνεται μνεία στο γεγονός ότι το πλοίο απασχο¬ 
λείται αποκλειστικά σε ταξίδια που καθορίζονται στην υποπαρά¬ 
γραφο (α) (ι) ή (α) (ιι) (2) της παραγράφου αυτής· και 

(υιι) η ποσότητα, η ημερομηνία και το λιμάνι παράδοσης θα καταχω- 
ρούνται στο βιβλίο πετρελαίου. 

(β) Η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι τα πλοία κάτω από 400 κόρους ολικής 
χωρητικότητας (κοχ) εξοπλίζονται, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, 
με μέσα συγκράτησης στο πλοίο του πετρελαίου ή των πετρελαιοειδών 
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μιγμάτων ή απόρριψης αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 
9 (I) (β) αυτού του παραρτήματος. 

(4) Για τα υπάρχοντα πλοία οι απαιτήσεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του 
παρόντος κανονισμού βα εφαρμοσθούν τρία έτη μετά από την ημερομηνίρ θέσεως 
σε ισχύ της «αρούσης συμΡάσεως. 

(5) Τα συστήματα αυτόματης παρακολουθήσεις και ελέγχου της απορρίψεως 
πετρελαίου θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή. Για τη σχεδίαση του 
μετρητή περιεκτικότητας πετρελαίου, το οποίο 6α ενσωματώνεται στο σύστημα, η 
Αρχή θα λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές τις οποίες έχει υποδείξει ο Οργανι- 
σμός·. Συσκευή καταγραφής θα τοποθετηθεί στο σύστημα για τη συνεχή καταγρα¬ 
φή της περιεκτικότητας πετρελαίου σε μέρη ανά εκατομμύριο. Αυτή η καταγραφή θα 
δύναται να πιστοποιηθεί ως προς το χρόνο και την ημερομηνία και θα φυλλάσσεται 
επί τρία έτη τουλάχιστο. Το σύστημα αυτόματης παρακολούθησης και ελέγχου της 
απόρριψης θα λειτουργεί, όταν απορρίπτονται απόβλητα στη θάλασσα και θα είναι 
έτσι ώστε να εξασφαλίζει, ότι κάθε απόρριψη μίγματος πετρελαίου θα σταματά 
αυτόματα αν η περιεκτικότητα πετρελαίου των αποβλήτων υπερβαίνει το επιτρεπό¬ 
μενο από το κανονισμό 9 (I) (β) του παρόντος παραρτήματος όριο. Κάθε ανωμαλία 
του συστήματος αυτόματης παρακολουθήσεως και ελέγχου της απορρίψεως θα 
σταματά την απόρριψη και θα σημειώνεται στο βιβλίο πετρελαίου. Η μονάδα που 
υπέστη βλάβη επισκευάζεται πριν το πλοίο αρχίσει το επόμενο ταξίδι του, εκτός αν 
κατευθύνεται προς επισκευαστική βάση. Τα υπάρχοντα πλοία θα συμμορφώνονται 
με όλες τις διατάξεις που περιέχονται ανωτέρω εκτός από τη διακοπή της απορρί¬ 
ψεως που μπορεί να γίνει χειροκίνητα. 

Η συσκευή βιαχωριστήρα πετρελαίου/νερού που αναφέρεται στις παραγρά- 
φους (1) και (2) (α) θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή και θι» είναι κατά 
τέτοιο τρόπο κατασκευασμένη ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε μίγμα πετρελαίου 
που απορρίφθηκε στη θάλασσα αφού περάσει από το σύστημα θα έχει περιεκτικότη¬ 
τα σε πετρέλαιο όχι μεγαλύτερη από 100 μέρη ανά εκατομμύριο. Για τη σχεδίαση 
αυτών των συσκευών η Αρχή θα λάβει υπόψη τις προδιαγραφές τις οποίες έχει 
υποδείξει ο Οργανισμός.· 

(7| Το σύστημα διύλίσεως του πετρελαίου που αναφέρεται στην παράγραφο (2) (β) 
του παρόντος κανονισμού θα είναι τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή και θα έχει 
σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δέχεται την απόρριψη από την συσκευή 
διαχωριστήρα και να παράγει απόβλητα των οποίων η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο 
να μην υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο, θα εφοδιάζεται, με προειδοποιητική 
συσκευή που θα ενεργοποιείται όταν αυτό το επίπεδε» δεν μπορεί να διατηρηθεί. Για 
τη σχεδίαση των συσκευών αυτών η Αρχΐγθα λάβει υπόψη τις προδιαγραφές τις 
οποίες έχει υποδείξει ο Οργανισμός.· Στην περίπτωση πλοίων κάτω των 10.000 
κόρων ολικής χωρητικότητας, εκτός εκείνων που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες 
πετρελαίου καυσίμου ή εκείνων που απορρίπτουν τα σεντινόνερα σύμφωνα με τις' 
διατάζεις του-κανονισμού 10(3) (β), τα οποία είναι εφοδιασμένα με σύστημα φίλτρου 
αντί της συσκευής διαχωριστήρα πετρελαίου/νερού, οι απαιτήσεις για συσκευή - 
προειδοποίησης κινδύνου θα εφαρμόζονται όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό και 
εφικτό. 

Κανονισμός 17 

Δτζαμενίς καταλοίπων πετρελαίου (ΚαχακαΟημόιων), 

(1) Κάθε πλοίο 400 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω θα εφοδιάζεται με μία 
δεξαμενή ή δεξαμενές επαρκούς χωρητικότητος, λαμβανομένου υπ - όψη του τύπου 
της μηχανής και την διάρκεια του ταξειδίου για να δέχεται τα κατάλοιπα πετρελαίου 
(κατακαθήματα) τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν διαφορετικά σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος, όπως είναι αυτά που προκύπτουν από τον 
καθαρισμό καυσίμου πετρελαίου και λιπαντικών και από διαρροές πετρελαίου 
χώρων μηχανής. 

(2) Στα νέα πλοία τέτοιες δεξαμενές θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον καθαρισμό τους και να εκφορτώνουν 
εα κατάλοιπα σε εγκαταστάσεις υποδοχής. Τα υπάρχοντα πλοία θα συμμορφώνονται 
με αυτή την απαίτηση, όσον είναι εύλογο και πρακτικό. 

Κανονισμός 18 

/Ιντληχικά Συστήματα. Σωληνώσεις «α εγκαταστάσεις 
απορρίψεως των πετρελαιοφόρων. 

(1) Κάθε πετρελαιοφόρο θα διαθέτει στις δύο πλευρές του καταστρώματος σημεία 
απόρριψης που θα συνδέονται με τις ευκολίες υποδοχής για την παράδοση του 
ακάθαρτου έρματος ή του νερού που περιέχει πετρέλαιο. 

(2) Ία κάθε πετρελαιοφόρο, τα δίκτυα σωληνώσεων για την απόρριψη στη 
θάλασσα θαλασσέρματος ή νερού που περιέχει πετρέλαιο από δεξαμενές φορτίου 
που μπορεί να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 9 ή 10 του παραρτήμα- 
τος αυτού, θα καταλήγουν στο κατάστρωμα ή στην πλευρά του πλοίου πάνω από την 
ίσαλο που αντιστοιχεί στη μέγιστη κατάσταση ερματισμού. Διαφορετικές διατάξεις 
δικτύων σωληνώσεων που επιτρέπουν τη λειτουργία για τους σκοπούς των υποπαρο- 
γράφων (6) (α) έως (ε) αυτού του κανονισμού, μπορούν να γίνουν αποδεκτές. 

(3} Τα νέα πετρελαιφδρα πρέπει να διαθέτουν μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η 
διακοπή της απόρριψης θαλασσέρματος ή νερού που περιέχει πετρέλαιο από 
δεξαμενές φορτίου, από μία θέση του καταστρώματος ή που βρίσκεται ψηλότερα 
ώστε να είναι δυνατή η οπτική επιτήρηση του σημείου απόρριψης που χρησιμοποι¬ 
είται και αναφέρεται στη παράγραφο I του κανονισμού αυτού, καθώς και της 


Γίνεται μνεία στη σύσταση των Διεθνών προδιαγραφών Εκτέλεσης και Δοκιμών για εξοπλι¬ 
σμό διαχωρισμού πετρελαίου/νερού και μετρη τές περιεκτικότητας πετρελαίου που υιοθετή¬ 
θηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.393 (X). 


απόρριψης στη θάλασσα μέσω των δικτύων σωληνώσεων που αναφέρονται στη' 
παράγραφο (2) του ίδιου κανονισμού. Στις πιό πάνω απορρίψεις δεν περιλαμβάνο¬ 
νται εκείνες που πραγματοποιούνται κάτω από την ίσαλο, σύμφωνα με την παραγ. (6) 
αυτού του κανονισμού. Δεν απαιτείται να υπάρχουν στη θέση οπτικής επιτήρησης 
μέσα διακοπής της απόρριψης αν το πλοίο διαθέτει καλό σύστημα επικοινωνίας 
όπως τηλέφωνο, ή σύστημα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των σημείων οπτικής 
επιτήρησης και ελέγχου της απόρριψης. 

(4) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο που απαιτείται να είναι εξοπλισμένο με δεξαμενές 
διαχωρισμένου έρματος (5ΒΤ) ή με σύστημα πλύσης με αργό πετρέλαιο (0077) θα 
συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις: 

(α) το δίκτυο σωληνώσεων πετρελαίου θα είναι μελετημένο και τοποθετημέ¬ 
νο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η συγκράτηση 
κετρελα£ου' και, 

(β) θα υπάρχουν μέσα για την αποστράγγιση όλων των αντλιών και όλων των 
δικτύων σωληνώσεων φορτίου με το πέρας της εκφόρτωσης και σε περί¬ 
πτωση που χρειάζεται θα συνδέεται η συσκευή αποστράγγισης. Τα 
αποστραγγίσματα των αντλιών και δικτύων σωληνώσεων πρέπει να εί¬ 
ναι δυνατό να παραδοθούν στην ξηρά ή να διοχετευθούν σε δεξαμενή 
καταλοίπων ή φορτίου. Για την εκφόρτωση στην ξηρά πρέπει να υπάρ¬ 
χει ειδικά δίκτυο σωλήνωσης μικρής διαμέτρου το οποίο και θα συνδέ¬ 
εται εξωτερικά των επιστομίων του σταθμού διανομής του πλοίου. 

(5) Κάθε υπάρχον πετρελαιοφόρο μεταφοράς αργού πετρελαίου το οποίο πρέπει 
να είναι εφοδιασμένο με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος, ή με σύστημα πλύσης με 
οργδ ττετρέλαιο ή να λειτουργεί με δεξαμενές καθαρού έρματος, θα συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις της παραγράφου (4) (β) του κανονισμού αυτού. 

(6) Σε κάθε πετρελαιοφόρο η απόρριψη του θαλασσέρματος ή του νερού που 
περιέχει πετρέλαιο από δεξαμενές φορτίου θα γίνεται πάνω από την ίσαλο πλην των 
εξής περιπτώσεων: 

(α) Το διαχωρισμένο και καθαρό έρμα είναι δυνατό να απορριφθεί κάτω από 
την ίσαλο: 

(ι) στα λιμάνια ή /ους τερματικούς σταθμούς που βρίσκονται μακριά 
από τις ακτές- ή 

(ιι) στη θάλασσα με βαρύτητα υπό την προϋπόθεση ότι ελέχθηκα 
η επιφάνεια του θαλασσέρματος αμέσως πριν αρχίσει η απόρριψη 
για να διαπιστωθεί ότι αυτό δεν περιέχει πετρέλαιο. 

(β) Υπάρχοντα πετρελαιοφόρα τα οποία χωρίς τροποποιήσεις, δεν μπορούν 
να απορρίπτουν το διαχωρισμένο έρμα πάνω από την ίσαλο είναι δυνατό 
να απορρίπτουν στην ανοιχτή θάλασσα έρμα κάτω από την ίσαλο εφόσον 
ελέγχθηκε η επιφάνεια του θαλασσέρματος πριν αρχίσει η απόρριψη για 
να διαπιστωθεί ότι αυτό δεν περιέχει πετρέλαιο. 

(γ) Υπάρχοντα πετρελαιοφόρα τα οποία λειτουργούν με δεξαμενές καθαρού 
έρματος, τα οποία χωρίς τροποποιήσεις δεν μπορούν ν’ απορρίπτουν 
πάνω οπό την Ισαλο θαλάσσερμα από τις δεξαμενές καθαρού έρματος 
είναι δυνατό να απορρίπτουν το θαλάσσερμα αυτό κάτω από την Ισαλο 
εφόσον η απόρριψη αυτή ελέγχεται σύμφωνα με τον κανονισμό 13Α (3) 
του παραρτήματος αυτού. 

(δ) Κάθε πετρελαιοφόρο που ταξιδεύει μπορεί να απορρίψει με βαρύτητα 
κάτω από την ίσαλο το ακάθαρτο έρμα ή το νερό που περιέχει πετρέλαιο 
από δεξαμενές φορτίου, εκτός των δεξαμενών καταλοίπων, εφόσον έχει 
περάσει επαρκές χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός 
πετρελαίου/νερού και το θαλάσσερμα εξετάσθηκε πριν αρχίσει η απόρ¬ 
ριψη με ανιχνευτή διαχειριστικής επιφάνειας πετρελαίου/νερού που 
αναφέρεται στον κανονισμό 15 (3) (β) του παραρτήματος αυτού, για να 
διαπιστωθεί ότι το ύψος της διαχειριστικής επιφάνειας βρίσκεται σε 
σημείο που δεν περικλείει αυξημένο κίνδυνο βλάβης του θαλάσσιου περι¬ 
βάλλοντος. 

(ε) Σε υπάρχοντα πετρελαιοφόρα που ταξιδεύουν, το ακάθαρτο έρμα ή νερό 
που περιέχει πετρέλαιο απο δεξαμενές φορτίου μπορεί να απορριφθεί 
κάτω από την ίσαλο, συνέπεια ή αντί της μεθόδου απόρριψης που 
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου αυτής εφόσον: 

ι) ποσότητα της ροής του νερού αυτού διοχετεύεται μέσω μόνιμου 
δίκτυου σωλήνωσης σε μία θέση του καταστρώματος ή ψηλότερα 
που είναι εύκολα προσιτή για να γίνεται οπτική παρατήρηση κατά 
τη διάρκεια της απόρριψης καί 

(ιι) οι διατάξεις απομάστευσης ποσότητας ροής θα πληρούν τις απαι¬ 
τήσεις που έχουν καθιερωθεί από την Αρχή, και τουλάχιστον θα 
περιλαμβάνουν όλες τις διατάξεις των προδιαγραφών για τη μελέτη 
εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος απομάστευαης πο¬ 
σότητας ροής για τον έλεγχο των απορρίψεων που έχουν υιοθετηθεί 
από τον Οργανισμό. 


Κανονισμός 19 

Πρότυπος Σύνίεση γτα τους αωλήντς απορρίψεως 

Για να καταστή δυνατόν οι σωλήνες των ευκολιών υποδοχής να συνδεθούν με 
τις σωληνώσεις απορρίψεως του πλοίου από τα προερχόμενα των διπυθμένων του 
μηχανοστασίου κατάλοιπα και οι δύο σωλήνες θα έχουν πρότυπο σύνδεσμον 
απορρίψεως σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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(5) Το Βιβλίο Πετρελαίου θα φυλλάσσεται σε κατάλληλο μέρος, ώστε να είναι 
αμέσως διαθέσιμο κατά πάντα χρόνο και θα κρατείται επί του πλοίου εκτός της 
περιπτώσεως πλοίων, χωρίς πλήρωμα υπό ρυμούλκηση, θα διατηρείται επί μία 
περίοδο τριών ετών μετά την τελευταία εγγραφή. 

(6) Η αρμόδια Αρχή της Κυβερνήσεως του Μέρους της Συμβάσεως μπορεί να 
επιθεωρήσει το Βιβλίο Πετρελαίου κάθε πλοίου στο οποίο εφαρμόζεται το παρόν 
Παράρτημα ενώ το πλοίο ευρίοκεται σε λιμάνι ή σταθμούς μακριά από την ακτή και 
μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο κάθε εγγραφής σ' αυτό το βιβλίο και μπορεί να 
απαιτήσει από τον Πλοίαρχο του πλοίου να επικυρώσει το ακριβές του αντιγράφου 
αυτής της καταγραφής. Κάθε αντίγραφο πρυ γίνεται έτσι και έχει επικυρωθεί από τον 
Πλοίαρχο ως ακριβές αντίγραφο μιας εγγραφής στο βιβλίο πετρελαίου θα γίνεται 
αποδεκτό σε κάθε δικαστική διαδικασία σαν μαρτυρία των γεγονότων που εκθέτον- 
ται στην εγγραφή. Η επιθεώρηση ενός Βιβλίου Πετρελαίου και η λήψη του 
επικυρωθέντος αντιγράφου από την αρμοδία Αρχή σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο θα εκτελείται όσον το δυνατό ταχύτερα, χωρίς να προκαλεί στο πλοίο 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

(7) Για τα πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητας κάτω από 150 κόρους, που 
λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κανονισμού 15 (4) του παραρτήματος 
αυτού κατάλληλο βιβλίο πετρελαίου πρέπει νο καθιερωθεί από την Αρχή 


Το παρέμβυσμα θα είναι σχεδιασμένο για σωλήνες μεγίστης εσωτερικής διαμέτρου 
123 πιπι και θα είναι από χάλυβα ή από ισοδύναμο υλικό με επίπεδη επιφάνεια. Αυτά 
το παρέμβυσμα με σαλαμάστρα άπά υλικό ανθεκτικό στο πετρέλαιο θα είναι κατάλ¬ 
ληλο για πίεση λειτουργίας 6 έ&/αη> 


Κανονισμός 2* 

Βιβλίο ΠετρελαΙοα. 

(1) Κάθε πετρελαιοφόρο ολικής χωρητικότητας 130 κόρων και πάνω και κάθε 
πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και πάνω που δεν είναι πετρελαιοφόρο θα 
είναι εφοδιασμένο με βιβλίο πετρελαίου Μέρος I (εργασίες/λειτουργΐες χώρου 
μηχανοστασίου). Κάθε πετρελαιοφόρο ολικής χωρητικότητας 150 κόρων και πάνω 
θα είναι επίσης εφοδιασμένο με βιβλίο πετρελαίου Μέρος II (εργασίες/λειτουργΐες 
φορτίου/έρματος). Το (-α) βιβλίο (-α) πετρελαίου, θα αποτελούν μέρος του επίσημου 
ημερολογίου του πλοίου ή πρέπει να είναι του τύπου (ων) που καθορίζονται στο 
προσάρτημα ΙΠ του παραρτήματος αυτού. 

(2) Το βιβλίο πετρελαίου θα συμπληρώνεται για κάθε δεξαμενή ξεχωριστά, σε 
περίπτωση που λαμβάνει χώρα οτο πλοίο οποιαδήποτε από τις παρακάτω εργασίες: 

(α) Για τους χώρους του μηχανοστασίου (όλων των πλοίων): 

(ι) ερματισμός ή καθαρισμός των δεξαμενών καυσίμων, 

(ιι) απόρριψη ακάθαρτου έρματος ή νερού πλύσης από τις δεξαμενές 
που ανάφερονται στο (ι) της υποπαραγράφου, 

(ιιι) διάθεση πετρελαιοειδών καταλοίπων (βαριά), 

(ιυ) απόρριψη ή κατά διαφορετικό τρόπο διάθεση των σεντινόνερων 
που συσσωρεύθηκαν στους χώρους του μηχανοστασίου. 

(β) Για εργασίες ερματισμού/φορτίου (πετρελαιοφόρα): 

(ι) φόρτωση φορτίου πετρελαίου, 

(ιι) εσωτερική μεταφορά φορτίου πετρελαίου κατά τη διάβκεια ταξιδιού, 
(ιιι) εκφόρτωση φορτίου πετρελαίου, 

(ιυ) ερματισμός των δεξαμενών φορτίου και των δεξαμενών καθαρού 
έρματος,, 

(υ) καθαρισμός των δεξαμενών φορτίου, περιλαμβανομένης και της 
πλύσης με αργό πετρέλαιο, 

(υι) απόρριψη έρματος εκτός εκείνου που τοποθετείται στις δεξαμενές 
διαχωρισμένου έρματος, 

(υι*) απόρριψη έρματος από τις δεξαμενές καταλοίπων, 

(υιιι) κλείσιμο όλων των σχετικών επιστομίων ή παρόμοιων μηχανισμών 
μετά το πέρας των εργασιών απόρριψης των δεξαμενών καταλοί¬ 
πων, 

(ιχ) κλείσιμο των απαραίτητων επιστομίων για την απομόνωση των 
δεξαμενών καθαρού έρματος από τις γραμμές φορτίου και απο- 
στράγγισης μετά το πέρας των εργασιών απόρριψης από τις δεξαμε¬ 
νές καταλοίπων, 

(χ) διάθεση των καταλοίπων. 

(3) Σε περίπτωση τέτοιων απορρίψεων πετρελαίου ή μίγματος πετρελαίου, όπως 
αναφέρεται στον Κανονισμό II του παρόντος Παραρτήματος ή στην περίπτωση 
τυχαίας ή άλλης εξαιρετικής απορρίψεως πετρελαίου, που δεν εξαιρείται από τον 
παρόντα Κανονισμό θα γίνει έκθεση στο Βιβλίο Πετρελαίου των περιστατικών και 
των αιτίων της απορρίψεως. 

(4) Κάθε λειτουργία που περιγράφεται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονι¬ 
σμού θα αναφέρεται πλήρως χωρίς καθυστέρηση στο Βιβλίο Πετρελαίου με τρόπο 
ώστε να συμπληρωθούν όλες οι εγγραφές που απαιτούνται για αυτήν την συγκεκρι¬ 
μένη λειτουργία. Κάθε εργασία που ολοκληρώθηκε θα υπογράφεται από τον 
αξιωματικό ή αξιωματικούς που φέρουν την ευθύνη των εργασιών και κάθε σελίδα 
που συμπληρώθηκε θα υπογράφεται από τον πλοίαρχο. Οι εγγραφές στο Βιβλίο 
Πετρελαίου θα είναι στην επίσημη γλώσσα του Κράτους, την σημαία του οποίου 
φέρει το πλοίο, για πλοία δε που έχουν Διεθνές Πιστοποιητικό Αποφυγής Ρυπάν- 
σεως από πετρέλαιο και στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά. Οι εγγραφές στην επίσημη 
εθνική γλώσσα του Κράτους, την σημαία του οποίου φέρει το πλοίο θα επικρατούν, 
σε περίπτωση αμφισβητήσεων ή ασυμφωνίας. 


Κανονισμός 21 

Ενικές απαιτήσεις γ,α εγκαταστάσεις πλωτών ή σταθερών γιωτρνπίνων και 
άλλες πλωτίς εξΙΙρες. 

Σταθερά ή πλωτά γεωτρύπανο, όταν απασχολούνται για την εξερεύνηση, 
εκμετάλλευση και τις σχετικές λειτουργίες μακριά απά την ακτή, του ορυκτού 
πλούτου του βυθού της θάλασσας, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος Παραρτήματος που εφαρμόζονται σε πλοία 400 κόρων ολικής χωρητικό- 
τηιος και άνω, που δεν είναι δεξαμενόπλοια και εκτός αυτού: 

(α) θα εφοδιασθούν, όσον είναι δυνατό με τις εγκαταστάσεις, που απαιτού¬ 
νται από τους Κανονισμούς Ιό και 17 του παρόντος Παραρτήματος- 

(β) θα καταγράφουν όλες τις εργασίες των απορρίψεων που περιλαμβάνουν 
πετρέλαιο ή μίγματα πετρελαίου με τρόπο εγκεκριμένου από την Αργά 
και * 1 

(τ) σε κάθε ειδική περιοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 11 
του παρόντος Παραρτήματος, η απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή 
μίγματος πετρελαίου θ' απαγορεύεται, εκτός εάν η περιεκτικότης των α¬ 
ποβλήτων σε πετρέλαιο, χωρίς διάλυση δεν Εα υπερβαίνω τα 13 μέρη στο 
εκατομμύριο. 

(δ) Ει.ιός ειδικών περιοχών και σε απόσταση μεγαλύτερη από 12 μίλια από 
ιήν πληο.έστερη ακτή και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού 
11 του παραρτήματος αυτού, η απόρριψη στη θάλασσα από τέτοια σταθε¬ 
ρά γεωτρύπανα και πλωτές εξέδρες πετρελαίου ή μιγμάτων αυτού θα απα- 
γορτ τταυ, εκτός ον η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο της απόρριψης χωρίς 
δι Ί ιοη δεν υπερβαίνει τα 100 μέρη στο εκατομμύριο(ΓΡΜ), πλην της πε- 
ριπτόΐΊως που υπάρχουν κατάλληλοι εθνικοί κανονισμοί οι οποίοι είναι 
αυοτηρότεI οι. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι εθ¬ 
νικοί κανυιτ.-.μοί. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΡΩΣ ΕΚ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΞΗΜΙΠΝ 
ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 

Κανονισμός 22 

Υποθετικές βλάβες 

(1) Προς τον σκοπό της μετρήσεως της υποθετικής εκροής πετρελαίου από 
πετρελαιοφόρο λπμβάνονται υποθιτικύς ως κατωτέρω τρεις διαστάσεις της εκτά- 
σεως της.ζημιάς επ' παραληλλεπι πέδου με έδρες τα πλευρά και τον πυθμένα του 
πλοίου. Στην περϋποοη ζημιών του -ευθμένος δύο καταστάσεις μπορούν να 
ρηθουν όττ εφσρμόζονταεανεξάρτητα η μία της άλλης στα αναφερόμενα χρήμα ·α 
■ εξαμενοπλοίου. 

(α) Πλςνρική βλάβη * 

(ι) διαμήκης έκτυση (],): 1|, 3 ή !43 μέτρα. οτοιαδή- 

"->ιε ;ίν..·. μ·ν:ρότερη 

(ιι) εγκάρσια έκταση (ι,* ή ||,5 μέτρο, οπο,ε»£ Η Ο0εβ. 

(εσώιερικά οκά τις .ι'-.αι μ-.κρύτιρη 

πλευρές .ου πλο<ου 

κάθετα στην κεντρικό 

άξονα του πλοίου ο π 

επίπεδο το οποί· ,. στοίχε! 

ιο υπολογ.- %\ν *.< εξάλων 

θέι ■>·<) 

(ιιι) Καιακόρυφη έκταση (V,): από την γραμμή βάοεως 

προς τα άνω χωρίς όρια 
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(β) Βλάβη πυθμίνος 


(ι) Διαμήκης 
έκταση (!,): 

(η) ΕγκαρσΙα 
έκταση ((·): 


(ιιι) Κατακδρυφος 
έκταση αϊτό την 


Για 0,3 I. από την 
πρωραία κατακόρυφο 
κόρυφο του πλοίου 

V 

10 

^ ή 10 μέτρα 


Από οποιοδήποτε 
άλλο μέρος του 
πλοίου 

Υ 2 ή 3 μέτρα οποιοδή- 
κοτε είναι μικρότερο 
5 μέτρα 


οποιοδήποτε είναι μι¬ 
κρότερο αλλά όχι μικρό- % 

τερο από 3 μέτρα 

Β 

— ή 6 μέτρα οποιοδήποτε 
γραμμή βάσεως (V.) είναι μικρότερο 

{2) Οπουδήποτε εμφανίζονται στο παρόν Κεφάλαιο τα σύμβολα, που έχουν 
δοθεί στον παρόντα Κανονισμό, θα έχουν την έννοια, που έχει Πβοσδιορισθεΐ 
από τον Κανονισμό. 


πυθμένα θα περιληφθή στο τύπο (II) ακόμη και αν η δεξαμενή δεν θεωρεί¬ 
ται ότι έχει υποστή ρήγμα λόγώ της υπάρξεως τέτοιων μερικών διπυθ- 
μένων. 

(γ) Τα φρεάτια αναρροφήσεως μπορούν να αγνοηθούν στον προσδιορισμό 
της τιμής έιι υπό τον όρον ότι, τα φρεάτια αναρροφήσεως δεν καταλαμβά¬ 
νουν μεγάλη επιφάνεια και εκτείνονται κάτω από την δεξαμενή σε ελάχι¬ 
στη απόσταση και σε καμμιά περίπτωση μεγαλύτερη από το ήμισυ του ύ¬ 
φους του διπυθμένου. Εάν το ύψος ενός τέτοιου φρεατίου υπερβαίνει το 
ήμισυ του διπυθμένου το 6ι θα λαμβάνεται ίσο με το ύψος των διπυθμένων 
μείον το ύψος του φρεατίου. 

Εάν έχει εγκατασταθεί εντός των διπυθμένων σύστημα σωληνώσεων που 
εξυπηρετεί τέτοια φρεάτια, θα περιλαμβάνει επιστόμιο ή άλλες διατάξεις 
κλεισίματος, τοποθετημένες στο σημείο που ενώνεται με την δεξαμενή 
που εξυπηρετεί, για ν" αποφεύγεται η εκροή πετρελαίου σε περίπτωση 
βλάβης του συστήματος σωληνώσεων. Αυτές οι σωληνώσεις θα εγκατα¬ 
σταθούν όσον το δυνατόν υψηλότερου από τον πυθμένα του πλοίου. Τα 
επιστόμια θα μένουν κλειστά κατά την διάρκεια του ταξειδίου. εφ’ όσον 
η δεξαμενή περιέχει φορτίο πετρελαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπάρχει ανάγκη μεταφοράς φορτίου για την διόρθωση της διαγωγής του 
πλοίου. 


Κανονισμός 13 


(4) Σ την περίπτωση που βλάβη του πυθμένος συμπεριλαμβάνει συγχρόνως τέσσε¬ 
ρις κεντρικές δεξαμενές, ο όγκος Ο· δύναται να υπολογισθεί ούμφω^ με τον τύπο 


Υποθετική εκροή πετρελαίου 

(1) Η υποθετική εκροή πετρελαίου εις την περίπτωση πλευρικής βλάβης (Οι) και 
βλάβης πυθμένος (Ο.) θα υπολογισθεί επί τη βάσει των κατωτέρω τύπων όσον αφορά 
τα διαμερίσματα που έχουν υποστή ρήγμα από την βλάβη σε όλες τις λογικά πιθανές 
θέσεις, κατά μήκος του πλοίου και σε έκταση, που καθορίζεται από τον Κανονισμό 
22 του παρόντος Παραρτήματος. 

(α) Πλευρικές βλάβες: 

0«=ΣίΥί ♦ ΣΚ. Ο 0) 

(β) Βλάβες πυθμένος: 

Ο. = 1/3 (ΣΖι V, ♦ ΣΖιΟ) (II) 

όπου: V/,=όγκος πλευρικών δεξαμενών σε κυβικά μέτρα, που υποτίθε¬ 
ται ότι έχουν υποστή ρήγμα από την βλάβη, όπως προσδιο¬ 
ρίζεται από τον Κανονισμό 22 του παρόντος Παραρτήματος· 
λλΓι για διαχωρισμένες δεξαμενές έρματος, μπορεί να θεωρη¬ 
θεί ίσον προς το μηδέν, 

Ο=όγκος κεντρικών δεξαμενών εις κυβικά μέτρα, που υποτίθεται 
ότι έχουν υποστή ρήγμα από την βλάβη, όπως προσδιορίζεται 
από τον Κανονισμό 22 του παρόντος Παραρτήματος, Ο για 
διαχωρισμένες δεξαμενές έρματος, μπορεί να θεωρηθεί, ίσον 
προς το μηδέν, 

Κί=1-— όταν το Βί είναι μεγαλύτερο ή ίσον από το Ι«, το Κί θα 
δί 

ί λαμβάνεται ίσον προς το μηδέν, 

2ί=1-— όταν το β, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το Υι, το Σί θα 
λαμβάνεται ίσον προς το μηδέν. 

1>ί = πλάτος των υπό θεώρηση πλευρικών δεξαμενών σε μέτρα 
που μετρούνται εσωτερικά από την πλευρά του πλοίου, κά¬ 
θετα στην κεντρική γραμμή σε επίπεδο που αντιστοιχεί στο 
υπολογισθέν ύψος εξάλων βέρους. 

Β, = ελάχιστο ύψος των υπό θεώρηση δεξαμενών διπυθμένων σε 
μέτρα, όπου δεν υπάρχουν δεξαμενές διπυθμένων το Ηι θα 
λαμβάνεται ίσον προς το μηδέν. 

Οπουδήποτε εμφανίζονται στο παρόν Κεφάλαιο σύμβολα, που έχουν δοθεί στην 
παρούσα παράγραφο, θα έχουν την έννοια, που έχει προσδιορισθεϊ από το παρόντα 
Κανονισμό. 

(2) Εάν ένας κενός χώρος ή διαχωρισμένη δεξαμενή έρματος μήκους μικρότερου 
του Ιϊ, όπως ορίύεται ειε τον Κανονισυό 22 του πποόντοι- ΠπηπητΛ·ιπ»«ν εΐι-οι 
τοποθετημένη μεταξύ των πλευρικών δεξαμενών πετρελαίου, το Λ στον τύπο (!) 
μπορεί να υπολογισθεί με βάση ότι το ίΥ. είναι ο πραγματικός όγκος μιας τέτοιας 
δεξαμενής (όπου αυτές έχουν ίση χωρητικότητα) ή της μικρότερης από τις δύο 
δεξαμενές (εάν διαφέρει η χωρητικότητά τους) που ευρίακεται παραπλεύρως σε 
τέτοιους χώρους, πολλαπλασιασμένη με 5ι όπως ορίζεται παρακάτω και λαμβάνοντα; 
για όλες τις άλλες πλευρικές δεξαμενές που έχουν επηρεασθεί από την σύγκρουση, 
την τιμή του πραγματικού κλήρους όγκου. 



όπου 1ί=μήκος σε μέτρα του υπό θεώρηση κενού χώρου ή διαχω¬ 
ρισμένης δεξαμενής φορτίου. 

(3) (α) Πίστωση θα δίνεται μόνο αναφορικά με τις δεξαμενές διπυθμένων που εί¬ 

ναι είτε άδειες είτε μεταφέρουν καθαρό ύδωρ, όταν το φορτίο μεταφέρεται 
σε δεξαμενές που βρίσκονται πάνω επ' αυτές. 

(β) Όπου το διπύθμενο δεν εκτείνεται καθ’ όλο το μήκος και το πλάτος της 
αναφερομένης δεξαμενής, το διπύθμενο θεωρείται, ότι δεν υπάρχει και ο 
όγκος των δεξαμενών πάνω από την περιοχή που έχει γίνει η βλάβη του 


α= 1/4 (ΣΖίΥίί <■ ΣΖίΟ) (ΠΙ) 

(5) Η Αρχή μπορεί να πιστώσει σαν μείωση της εκροής του πετρελαίου στην 
περίπτωση βλάβης του πυθμένος, εάν υπάρχει σύστημα μεταφοράς φορτίου με 
υψηλή αναρρόφηση ανάγκης σε κάθε δεξαμενή φορτίου, που μπορεί να μεταφέρει 
πετρέλαιο από μία δεξαμενή ή δεξαμενές που υπέστησαν ρήγμα σε διαχωρισμένες 
δεξαμενές έρματος ή σε διαθέσιμες δεξαμενές φορτίου με πρόσθετη χωρητικότητα, 
εάν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο, όττ αυτές οι δεξαμενές θα έχουν αρκετή επί πλέον 
χωρητικότητα. Πίστωρη σε τέτοιο σύστημα θα καθορίζεται από την ικανότητα 
μεταφοράς πετρελαίου εντός δύο ωρών χρόνου λειτουργίας ίσον με το ήμισυ της 
μεγαλύτερης ενεχομένης διαρραγείσης δεξαμενής και από την δυνατότητα διαθέ- 
σεως ισοδυνάμου ποσότητας δεξαμενών έρματος ή φορτίου, που θα το δεχθούν. Η 
πίστωση θα περιορίζεται στον επιτρεπόμενο υπολογισμό Οε σύμφωνα προς τον 
(III). Οι σωλήνες αυτών των αναρροφήσεων θα είναι τοποθετημένες τουλάχιστον σε 
ύψος όχι λιγότερο από την κατακόρυφο έκταση της βλάβης V.. Η Αρχή θα 
εφοδιάζει τον Οργανισμό με τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις που 
έχει αποδεχθεί για την ενημέρωση των άλλων Μερών της Συμβάσεως. 

Κανονισμός 24 

Ορια του /ιεγίθουζ και διάταζις των δεξαμενών φορτίου. 

(1) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο θα συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος Κα¬ 
νονισμού. Κάθε υπάρχον πετρελαιοφόρο απαιτείται να συμμορφωθεί με τους όρους 
του παρόντος Κανονισμού μέσα σε δύο έτη από την έναρξη της ισχύος της παρού- 
σης Συμβάσεως, εάν το πετρελαιοφόρο εμπίπτει σε μια από τις δύο κατηγορίες, που 
αναφέρονται κατωτέρω: 

(α) εάν το πετρελαιοφόρο έχει καράληφθεΐ μετά την 1 Ιανουάριου του 1977· 
ή 

(β) εάν στο πετρελαιοφόρο εφαρμόζονται οι ακόλουθες δύο καταστάσεις: 

(ι) ' Εχει παραληφθιί όχι αργότερα από τον Ιανουάριο του 1977- και 
(ιι) νο συμβόλαιο κατασκευής του έγινε μετά τον Ιανουάριο του 1974 ή 
σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμβόλαιο κατασκευής του ενωρί- 
τερα, η τρόπις του ετοποθετήθη ή το δεξαμενόπλοιο ευρίσκετο εις 
παρεμφερές στάδιο κατασκευής μετά τις 30 Ιουνίου του 1974. 

(2) Οι δεξαμενές φορτίου των πετρελαιοφόρων κου έχουν μέγεθος και διάταξη 
τέτοια ώστε η υποθετική εκροή Οε ή Οε που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κανονισμού .23 του παρόντος Παραρτήματος οπουδήποτε κατά μήκος του 
πλοίου δεν θα υπερβαίνει το 20.000 κυβικά μέτρα ή 400 \/ϊ5$Λ οποιοδήποτε είναι 
μεγαλύτερο με μέγιστο τα 40.000 κυβικά μέτρα. 

(3) Ο όγκος κάθε πλευρικής δεξαμενής πετρελαιοφόρου δεν θα υπερβαίνει τα 75% 
των ορίων της υποθετικής εκροής πετρελαίου κου αναφέρεται στην παράγραφο (2)Γ 
του παρόντος Κανονισμού. Ο όγκος κάθε κεντρικής δεξαμενής πετρελαίου δεν θα 
υπερβαίνει τα 50.000 κυβικά μέτρα. Εν τούτοις σε πετρελαιοφόρα με διαχωρισμένες 
δεξαμενές έρματος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 13 του παρόντος Παραρτήματος, 
ο επιτρεπόμενος όγκος των πλευρικών δεξαμενών πετρελαίου κου ευρίακεται μεταξύ 
δύο χωρισμένων δεξαμενών έρματος, κάθε μια από τις οποίες υπερβαίνει σε μήκος το 
1« μπορεί να αυξηθεί στο μέγιστο όριο της υποθετικής εκροής πετρελαίου, υπό τον 
όρον ότι το πλάτος των πλευρικών δεξαμενών υπερβαίνει το («. 

(4) Το μήκος κάθε δεξαμενής φορτίου δεν θα υπερβαίνει τα ΙΟμέτρα ή μία από τις 
παρακάτω τιμές, οποιαδήποτε είναι μεγαλύτερη: 

(α) όπου δεν υπάρχει κατά μήκος διάφραγμα είναι: 

0 . 11 . 

(β) όπου υπάρχει κατά μήκος διάφραγμα μόνο επί της κεντρικής γραμμής 
είναι: 

0.151. 

(γ) όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερα κατά μήκος διαφράγματα είναι: 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3551 


<ι) γιά ης πλευρικές δεξαμενές: 

0 . 21 , 

(ιι) για τις κεντρικές δεξαμενές: 

(1) εάν^ί- είναι μεγαλύτερο ή Ισο του 1/5: 

<Κ21. 

(2) εάν— είναι μικρότερο από το 1/5: 

— όπου δεν υπάρχει κεντρικό κατά μήκος διάφραγμα: 

(0.5 ♦ 0,1)1. 

— όπου υπάρχει κεντρικό κατά μήκος διάφραγμα: 

(0.25 ·|'ψ 0,15)1. 

(5) Για να μην παραβιασθούν τα όρια του όγκου, που έχουν καθορισβεί στις 
παραγράφους (2), (3) και (4) του παρόντος Κανονισμού, ανεξάρτητα από τον 
υπάρχοντα εγκεκριμένο τύπο του συστήματος μεταγγίσεως φορτίου, βαλβίδες ή 
άλλες διατάξεις αποκλεισμοί0α τοποθετηθούν μεταξύ των δεξαμενών, εάν αυτός ο 
τύπος συστήματος μεταγγίσεως φορτίου συνδέει δύο ή περισσότερες δεξαμενές 
πετρελαίου. 

Οι βαλβίδες ή οι διατάξεις αποκλεισμού θα μένουν κλειστές κατά την διάρκεια του 
ταξειδιού. ' 

(6) Οι σωληνώσεις, που διέρχονται από τις δεξαμενές φορτίου σε θέση μικρότερη 
Του ι« από τις πλευρές του πλοίου ή σε ύψος μικρότερο του ν< από τον πυθμένα, θα 
έχουν εφοδιασθεί με επιστόμια ή άλλες διατάξεις αποκλεισμού στα σημεία που 
επικοινωνούν με τις δεξαμενές φορτίου. Αυτά τα επιστόμια θα μένουν κλειστά κατά 
την διάρκεια του ταξειδιού, εφ' όσον οι δεξαμενές περιέχουν πετρέλαιο, εκτός από 
την περίπτωση που καθίσταται αναγκαία μεταφορά πετρελαίου για την διόρθωση 
της διαγωγής του πλοίου. 


Κανονισμός 25 
Υποδιαίρεση και Ευστάθεια. 

(I) Κάθε νέο πετρελαιοφόρο θα συμμορφώνεται με τα κριτήρια υποδιαιρέάεως και 
ευστάθειας έναντι βλάβης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο (3) του παρόντος 
Κανονισμού, μετά την υποθετική βλάβη της πλευράς ή του πυθμένος, όπως προσδιο¬ 
ρίζεται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού για κάθε λειτουργικό 
βύθισμα που αντανακλά την πραγματική μερική ή πλήρη κατάσταση φορτώσεως, 
που αντιστοιχεί με την διαγωγή και την αντοχή του πλοίου καθώς επίσης και τα 
ειδικά βάρη του φορτίου. Αυτές οι-βλάβες θα πρέπει να εφαρμόζονται σ' όλες τις 
ενδεχόμενες θέσεις κατά μήκος του πλοίου ως εξής: 

(α) σε δεξαμενόπλοια μήκους μεγαλυτέρου από 225 μέτρα σε οποιοδήποτε' 
μέρος του μήκους του πλοίου- 


.. .. | . 1 I _ 

(ι) έκταση κατά — (I Τ5ή 14,5 μέτρα — (I ’ ;) ή 5 μέτρα ό- 

το διάμηκες. όποιο από τα δύο είναι ποιο από τα δύο είναι μι- 
μικρότερο. κρότερο. 

(ιι) έκταση κατά Β/6 ή 10 μέτρα όποιο α- Β/6 ή 5 μέτρα όποιο από 

τό εγκάρσιο πό τα δύο είναι μικρό- τα δύο είναι μικρότερο, 

τερ*. 

(ιιι) κάθετη έκτα- Β/Ι5 ή 6 μέτρα, όποιο Β/15 ή 6 μέτρα, όποιο από 
ση. από τα δύο είναι μικρό- τα δύο είναι μικρότερο 

τερο μετριέται από τη μετριέται από τη βασική 
βασική γραμμή κατα- γραμμή κατασκευής τών 
, . σκευής των ελασμάτων ελασμάτων του πυθμένα 

του πυθμένα στο διά- στο διάμηκες. 
μηκες. 

(γ) Αν κάποια ζημία μικρότερης έκτασης από εκείνη της μεγίστης έκτασης 
που προδιαγράφεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 
αυτής, μπορεί να προξενήσει δυσμενέστερη κατάσταση η ζημία αυτή 
πρέπει να υπολογίζεται. 

(δ) Όπου η βλάβη που αναφέρεται στα εγκάρσια διαφράγματα θεωρείται, ό¬ 
πως προσδιορίζεται στις υποπαραγράφους (I) (ο) και (β) του παρόντος 
Κανονισμού, εγκάρσια υδατοστεγή διαφράγματα θα τοποθετηθούν σε α¬ 
πόσταση τουλάχιστο ίση με την κατά μήκος έκταση της υποτιθέμενης 
βλάβης, που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) Της παρούσης παρα¬ 
γράφου για να θεωρηθεί αποτελεσματική. Όπου εγκάρσια διαφράγματα 
είναι τοποθετημένα σ’ απόσταση μικρότερη, ένα ή περισσότερα από αυ¬ 
τά τα διαφράγματα μέσα στα όρια της βλάβης θα θεωρούνται .ότι δεν 
υπάρχουν με σκοπό τον καθορισμό των κατακλυσμένων διαμερισμάτων. 

(ε) Όπου θεωρείται ότι υπάρχει βλάβη μεταξύ των διαδοχικών εγκαρσίων 
υδατοστεγών διαφραγμάτων, όπως προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο 
(I) (γ) του παρόντος Κανονισμού, δεν θα θεωρηθούν κατεστραμμένα 
εγκάρσια κύρια διαφράγματα ή εγκάρσια διαφράγματα, που περιορίζουν 
πλευρικές δεξαμενές ή δεξαμενές διπυθμένων εκτός εάν: 

(ι) Το διάστημα των διαδοχικών διαφραγμάτων είναι μικρότερο από 
την κατά μήκος έκταση της υποτιθέμενης βλάβης, που καθορίζεται 
στην υποπαράγραφο (α) της παρούσης παραγράφου- ή 

(ιι) υπάρχει βαθμίδα ή κοίλωμα στην εγκάρσια φρακτή μεγαλύτερο από 
3,05 μέτρα μήκους, που ευρίσκεται εντός της εκτάσεως της υποτιθέ¬ 
μενης βλάβης. Η βαθμίδα, που σχηματίζεται από το διάφραγμα και 
από την οροφή της πρυμναίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως δεν θα 
θεωρείται βαθμίδα για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. 

(στ) Εάν σωλήνες αγωγοί ή σήραγγες, είναι τοποθετημένες εντός της 
εκτάσεως της υποτιθέμενης βλάβης, θα υπάρχουν διατάξεις με τις οποίες 
δεν θα είναι δυνατή η προοδευτική κατάκλυση των συνορευόντων διαμε¬ 
ρισμάτων, εκτός εκείνων που υποτίθεται, ότι θα κατακλυσθούν για κά¬ 
θε περίπτωση βλάβης. 

(3) Τα πετρελαιοφόρα θα θεωρούνται, ότι ανταποκρίνονται με τα κριτήρια της ευ¬ 
στάθειας έναντι βλάβης, εάν συμμορφώνονται με τις ακόλουθει^μπαιτήσεις: 


(β) σε δεξαμενόπλοια μήκους μεγαλυτέρου από 150 μέτρα αλλά όχι μεγαλυ¬ 
τέρου από 225 μέτρα, σε οποιοδήποτε μέρος κατά μήκός του πλοίου εξαι- 
ρουμένων της πρυμναίας και της πρωραίας φρακτής, που συνορεύει με 
τον χώρο μηχανοστασίου τον εγκατεστημένου εις την πρύμνην. Το μη¬ 
χανοστάσιο θα υπολογίζεται σαν ενιαίο κατακλύσιμο διαμέρισμα- 

(γ) σε δεξαμενόπλοια, που δεν υπερβαίνουν τα 150 μέτρα σε μήκος σε οποιο- 
δήποτε σημείο του μήκους του πλοίου, μεταξύ των διαδοχικών εγκαρ¬ 
σίων διαφραγμάτων, με εξαίρεση το χώρο του μηχανοστασίου. Για δεξα¬ 
μενόπλοια 100 μέτρων ή λιγότερο σε μήκος, όπου όλες οι απαιτήσεις της 
παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισμού δεν μπορούν να ισχύσουν, 
χωρίς να βλαφθούν ουσιαστικά οι λειτουργικές ιδιότητες του πλοίου, η 
Αρχή μπορεί να επιτρέψει απαλλαγές απ’ αυτές τις απαιτήσεις. 

Καταστάσεις ερματισμού, όπου το δεξαμενόπλοιο δεν μεταφέρει πετρέλαιο 
στις δεξαμενές φορτίου, αποκλειομένων και των οποιονδήποτε καταλοίπων πετρε¬ 
λαίου, δεν θα υπολογίζονται. 

(2) Οι ακόλουθοι όροι, όσον αφορά την έκταση και τον χαρακτήρα της υποτιθέ¬ 
μενης βλάβης θα εφαρμόζονται: 


(α) Πλευρική ζημιά 

(ι) έκταση κατά το διάμηκες 


(ιι) έκταση κατά το εγκάρσιο (Εσωτερι¬ 
κά από την πλευρά του πλοίου και κά¬ 
θετα στο διάμηκες στο ύψος της γραμ¬ 
μής φόρτωσης θέρους) 

(ιιι) κάθετη έκταση 


, 1 ^ 

γ (1- — -') ή 14,5 μέτρα 

όποιο από τα δύο είναι 
μικρότερο 

Β/5 ή 11,5 μέτρα όποιο 
από τα δύο είναι μικρό¬ 
τερο 

Από τη βασική γραμμή 
κατασκευής των ελασμά¬ 
των του πυθμένα στο διά- 
μηπες προς τα πάνω χω¬ 
ρίς όριο. 


(β) Ζημία πυθμένα Για 0,31.από την πλωριό 
κάθετο του πλοίου. 


Κάθε άλλο μέρος του 
πλοίου 


(α) Η τελική Ισαλος γραμμή, υπολσγιζομένης της κλίσεως και διαγωγής, θα 
είναι κάτω από το χαμηλότερο άκρο οποιουδήποτε ανοίγματος, δια μέσου 
του οποίου λαμβάνει χώρα περαιτέρω κατάκλυσις. Τέτοια ανοίγματα θεω¬ 
ρούνται εξαεβιστικά και ανοίγματα, που κλείνουν με στεγανές θύρες ή 
καλύμματα κυτών στεγανά στις καιρικές συνθήκες. Τέτοια ανοίγματα 
δεν θεωρούνται αυτά που κλείνουν με στεγανά καλύμματα ανθρωποθυρί¬ 
δων και ανοίγματα χωρίς χείλος, μικρά στεγανά καλύμματα, ανοιγμάτων 
δεξαμενών φορτίου που διατηρούν καλά την ακεραιότητα του κατα¬ 
στρώματος, τηλεχειριζόμενες στεγανές συρόμενες πόρτες και παραφω- 
τίδες μονίμως κλειστού τύπου. 

(β) Στην τελική κατάσταση κατακλύσεως, η πλευρική κλίσις λόγω ασυμμε- 
τρίας της κατακλύσεως δεν θα υπερβαίνει τις 25 μοίρες με τον όρο ότι αυ¬ 
τή η γωνία μπορεί να αυξηθεί στις 30 μοίρες, εάν δεν λαμβάνει χώρα βύ- 
θισις του άκρου του καταστρώματος. 

(γ) Η ευστάθεια στο τελικό στάδιο κατάκλυσης θα ερευνάται και μπορεί να 
θεωρηθεί επαρκής αν η καμπύλη του βραχίονα επαναφοράς έχει εύρος 
τουλάχιστο 20° πέραν της θέσης ισορροπίας σε συνδυασμό με τον απομέ- 
νοντα βραχίονα επαναφοράς τουλάχιστο 0,1 μέτρα σε εύρος των 20°. Η ε¬ 
πιφάνεια που περικλείεται από την καμπύλη εντός του εύρους 20° δεν πρέ¬ 
πει να είναι μικρότερη από 0,0175 μετροακτίιτα. Απροστάτευτα ανοί¬ 
γματα δεν πρέπει να βυθίζονται σ' αυτό το εύρος εκτός αν ο χώρος αυτός 
υποτίθεται ότι πρόκειται να κατακλυσθεΐ. Σ’ αυτό το εύρος η βύθιση 
οποιουδήποτε ανοίγματος, από εκείνα που μνημονεύονται στην υποπαρά¬ 
γραφο (α) της παραγράφου αυτής και ανοίγματα που είναι δυνατό να 
κλεισθούν στεγανά, μπορεί κι επιτραπεί. 

(δ) Η Αρχή θα πρέπει να ικανοποιείται στο ότι η ευστάθεια είναι αρκετή 
κατά την διάρκεια του ενδιαμέσου σταδίου κατακλύσεως. 

(ε) Διατάξεις εξισορρόπησης που απαιτούν τη χρήση μηχανικών μέσων ό¬ 
πως επιστόμια ή σωληνώσεις εξίσωσης στάθμης, εφόσον έχουν τοποθε¬ 
τηθεί, δεν θα θεωρηθούν για τη μείωση της γωνίας διατοιχισμού ή επί¬ 
τευξης του ελάχιστου εύρους ευστάθειας που απομένει ότι ανταποκρίνο- 
νται στις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 
αυτής και επαρκής απομένουσα ευστάθεια θα υπάρχει κατά τη διάρκεια 
όλων των σταδίων που γίνεται χρήση εξισορρόπησης. Χώροι που επι- 
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κοινωνούν μεταξύ τους με αγωγούς μεγάλης διατομής μπορούν να θεω¬ 
ρηθούν άτι είναι κοινοί. 

(4) Οι απαιτήσεις νης παραγράφου (I) του παρόντος Κανονισμού θα επιβεβαιω¬ 
θούν με υπολογισμούς που θα λάβουν υπ' όψη τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του 
πλοίου, τις διατάξεις, την διαμόρφωση και το περιεχόμενο των βλαβέντων διαμερι¬ 
σμάτων, την κατατομή, το ειδικό βάρος και την επίδραση ελευθέρων επιφανειών 
υγρών. Οι υπολογισμοί θα βασισθούν επί των κατωτέρω: 

(α) θα υπολογισθεί κάθε άδεια ή μερικώς πληρωμένη δεξαμενή, το ειδικό 
βάρος των φορτίων, που περιέχονται καθώς και πιθανή εκροή υγρών από 
βλαβέντα διαμερίσματα. 

(β) Οι διαχωρητότητες που υποθετικά λαμβάνονται για χώρους που κατακλύ¬ 
ζονται ύστερα από ζημία θα έχουν ως εξής: 

Χώρος Διαχωρητάτητα 

για αποθήκες 0.60 

για χώρους ενδιαίτησης 0.95 

για χώρους μηχανημάτων 0.85 

κενοί χώροι 0.95 

- που προορίζονται για αναλώσιμα υγρά 0 έως 0,95· 

- που προορίζονται για άλλα υγρά 0 έως 0,95* 

(γ) Η άντωση οποιοσδήποτε υπερκατασκευής κατ* ευθείαν άνωθεν της πλευ¬ 
ράς που υπέστη βλάβην θα πρέπει να παραβλεφθεί. Τα μέρη της υπερκα- 
σκευής που δεν έχουν κατακλυσθεί πέρα από την έκταση της βλάβης, 
μπορούν να ληφθούν υπ* όψη υπό τον όρον ότι είναι χωρισμένα από τα 
βλαβέντα μέρη με αεροστεγείς φρακτές και ότι τα άθικτα μέρη συμμορ¬ 
φώνονται με τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (3) (α) του παρόντος 
Κανονισμού. Γιγγλιμωτές υδατοστεγείς πόρτες μπορούν να γίνουν δεκτές 
σε υδατοστεγείς φρακτές στις υπερκατασκευές. 

(δ) Η επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας θα υπολογίζεται σε γωνία πλευρι¬ 
κής κλίσεως 5 μοιρών για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα. Η Αρχή μπορεί 
να απαιτήσει ή να επιτρέψει οι διορθώσεις στην ελεύθερη επιφάνεια να 
υπολογισθούν με μία γωνία κλίσεως μεγαλύτερη από 5 μοίρες για τις με¬ 
ρικώς πληρωμένες δεξαμενές. 

(ε) Για τον υπολογισμό της επιδράσεως της ελεύθερης επιφάνειας για ανα¬ 
λώσιμα υγρά θα υποτεθεί όπως για κάθε τύπο υγρού τουλάχιστον ένα ζευ¬ 
γάρι ή μια μοναδική κεντρική δεξαμενή έχει ελεύθερη επιφάνεια και η 
δεξαμενή ή ο συνδυασμός των δεξαμενών που θα ληφθούν υπ" όψη στον 
υπολογισμό θα είναι αυτές που η επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας εί¬ 
ναι πιο μεγάλη. 


(5) Ο πλοίαρχος κάθε νέου πετρελαιοφόρου και το υπεύθυνο άτομο ενός νέου 
κετρελαιοφόρου που δεν είναι αυτοκινούμενο στο οποίο αυτό το παράρτημα εφαρμό¬ 
ζεται, θα πρέπει να εφοδιάζεται μ* ένα εγκεκριμένο τύπο: 

(α) πληροφοριών σχετικών με την φόρτωση και την διανομή φορτίου, που 
είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση με τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού- και 

(β) στοιχειών με τα οποία υποδεικνύεται η ικανότητα του πλοίου να 
συμμορφωθεί με τα κριτήρια της ευστάθειας έναντι βλάβης, όπως προ¬ 
σδιορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της 
επίδρασης των απαλλαγών, που μπορεί να εφαρμοσθούν σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο (1) (γ) του παρόντος Κανονισμού. 


° Κ διαχωρητάτητα των διαμερισμάτων που έχουν πληρωθεί μερικά δα είναι σύμφωνη με την 
ποσότητα του υγρού που μπορεί να τοποθετηθεί στο διαμέρισμα. 'Οτιιν I) ζημία διαπερνά 
δεξαμενή που περιέχει υγρά, θα υποτίθεται άτι άλα το περιεχόμενο χύθηκΛιά το διαμέρι¬ 
σμα αυτά και πληροί το χώρο μέχρι τη στάθμη τον τυλικού επιπέδου ισορροπίας. 


Προσάρτημά I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ· 


λσφαλτσύχα διαλύματα 

ΟΑ5 ΟΙΕ 

Αποθέματα από αναμίξεις 

Εκ πυρολύσεως 

Πισσώδη επιστρώματα οροφών 

Αποθέματα αναμιξ. Βενζίνης 

Υπόλειμμα ευθείας ροής 

Αλκύλια - Καύσιμο 

Πετρέλαια 

Επανεξεργασθέντα 

Εξευγενισμένα 

Πολυμερή - Καύσιμο 

Ακατέργαστα 

Βενζίνες 

Μίγματα που περιέχουν ακατέργαστο 

Βενζίνη φυσική 

(ορυκτό) πετρέλαιο 

Βενζίνη αυτοκινήτων 

ΟΙΕ5ΕΙ. ΟΙΕ 

Βενζίνη αεροπορίας 

ΠΙΕΙ. ΟΙί Νο 4 (Μαζούτ-καύσιμο Νο. 4) 
» Νο 5 

Ευθείας αποστάξεως 

» Νο 6 

Καύσιμο Νο 1 (κηροζίνη) 

Υπόλειμμα μη αποστόξιμο Μαζούτ 

Καύσιμο Νο. 1 - Ι> 

Έλαιο οδοποιΓας 

Καύσιμο Νο. 2 

Έλαιο μεταλλαγής 

Καύσιμο Νο. 2-0 

Αρωματικό έλαια (μη περιλαμβανομένων 

Καύσιμο αεριοθουμένων 

των φυτικών ελαίων) 

.ΙΡ - I (Κηροζίνη) 

Λιπαντέλαια και απόθεμα αναμίξεων 

λΡ-3 

Ορυκτέλαιο 

•Π» - 4 

Έλαιο μηχανής 

Ι? - 5(κηροζίνη. βαριά) 

> δια βρώσεως 

Καύσιμο τουρμπινών 

» περιστροφής 

Κηροζίνη 

■ στροβίλων 

Ορυκτά οινόπνευμα 

Αποστάγματα 

Νάψθα 

Ευθείας αποστάξεως 

Διαλυτικό 

Αποθέματα ευρέως εμπλουτισμού 

Απόσταγμα ελαίου πετρέλαιο 


"Αρθρο Τρίτο 

Το διάταγμα αυτό ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. 

Στον. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 


Αθήνα, ^ Νοεμβρίου 1986 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΧ ΚΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΗΧ 


* Ο ΚοτΑλονητ των πετρελαιοειδών δτν θα θεωρείται αναγκαστικά περιοριστικός 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



